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ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 


Αρι·8. ΙΕ/4439 


Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής της αίτησης των δι- 

καιολογητικών και των τεχνικοοικονομικών στοιχείων 

που απαιτούνται για την υπαγωγή επενδύσεων στις δια¬ 
τάξεις του Ν. .1262/82 όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 
1360/83, Ν 1479/84, Ν. 1515/85 και Ν. 1563/85. 

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη :·. 

1. Τις διατάξεις του Ν. 1262/82 «Για την παροχή κινή¬ 
τρων ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανά¬ 
πτυξης της Χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων ό¬ 
πως αυτός ισχύει, και ειδικότερα του άρθρου 6 παρ. 2 που 
προβλέπει την έκδοση της απόφασης αυτής. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυ¬ 
βερνητικά Όργανα» 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 816/1977 «Περί Οργανισμού 
του Υπουργείου Συντονισμού» 

4. Το Π.Δ. 917/5-19.11.1979 «Περί εγκρίσεως και θέ- 
σεως εις εφαρμογήν Κανονισμού περί επιθεωρήσεως των 
τουριστικών πλοίων». 

5. Την κείμενη νομοθεσία για την Ελληνική Ακτοπλοία 

6. Το Προεδρικό Διάταγμα 1180/6.10.8 

7. Το Ν. 998/1979 

8; Την Απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρ¬ 
νησης με αρ. πρωτ. ΔΙΕΜ/Φ.30/146/31.12.1984. 

9. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Εθνικής Οικονομίας με αριθμ. πρωτ. ΔΚ 20862/2.8.1985 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικο¬ 
νομίας», αποφασίζουμε : 

Άρθρο 1. 

Για την υπαγωγή επενδύσεων στις διατάξεις του Ν. 1262/ 
1982 όπως τροποποιήθηκε αργότερα απαιτείται η υποβολή 
στην Κεντρική Υπηρεσία Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουρ¬ 
γείου Εθνικής Οικονομίας ή στις Υπηρεσίες Περιφερειακής 
Ανάπτυξης του ίδιου Υπουργείου, αίτηση που θα συνοδεύ¬ 
εται, από τα παρακάτω δικαιολογητικά σε δύο αντίγραφα. 

(1) Ειδικό ερωτηματολόγιο συμπληρωμένο από τον ε¬ 
πενδυτή (Υπόδειγμα Α') 

(2) Τεχνικοοικονομική προμελέτη της επένδυσης η ο¬ 
ποία περιλαμβάνει : 

α) γενικά στοιχεία, β) οικονομικά στοιχεία, γ) τεχνικά 
στοιχεία, δ) στοιχεία αγοράς. (Υπόδειγμα Β') 


Τα υποδείγματα των παραγράφων (1) και (2) χορηγού¬ 
νται από το Τμήμα Προσανατολισμού και Δημοσίων Σχέ 
σεων της Υπηρεσίας Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου 
Εθνικής Οικονομίας και τις Υπηρεσίες Περιφερειακής Ανά¬ 
πτυξης του ιδίου Υπουργείου. 

3. Βεβαίωση του Υπουργείου Εργασίας ή των κατά τό¬ 
πους Επιθεωρήσεων Εργασίας για τον αριθμό του μόνιμα 
απασχολουμένου προσωπικού συνολικά και κατά βάρδια ή 
εποχιακά (υποβάλλεται στις περιπτώσεις επενδύσεων για 
επέκταση ή εκσυγχρονισμό). 

4. Δήλωση Ν.Δ. 105/69 του επενδυτή για τον αριθμό των 
προβλεπομένων νέων θέσεων μόνιμης απασχόλησης συνολικά 
και κατά βάρδια ή εποχιακά. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται 
και στις περιπτώσεις ίδρυσης νέας μονάδας και στις περι¬ 
πτώσεις επέκτασης ή εκσυγχρονισμού. 

5. Δήλωση του Ν.Δ. 105/69 του επενδυτή ή αν η επέν¬ 
δυσή του ή μέρος της έχει υπαχθεί ή όχι σε ευεργετικές δια¬ 
τάξεις άλλου νόμου (Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, Γε¬ 
ωργίας κ.λ.π.) 

6. Δήλωση του Ν.Δ. 105/69 του επενδυτή ότι δεν έγινε 
έναρξη των επενδυτικών έργων πριν από την υποβολή της 
αίτησης υπαγωγής της επένδυσης στις διατάξεις του Νόμου 
1262/82. 

7. Καταστατικό της Εταιρείας ή τυχόν τροποποιήσεις και 
δικαιολογητικά νόμιμης εκπροσώπησης εφόσον αυτή υπάρ¬ 
χει κατά την ημεροηνία υποβολής της αίτησης. Εάν η εται¬ 
ρεία δεν υφίσταται και υπάρχει υποχρέωση από το Νόμο για 
σύσταση εταιρείας υποβάλλεται δήλωση του Ν. 105/69 που 
θα δηλώνεται ποιά θα είναι η σύνθεση του κεφαλαίου της, 
(ειδικότερα όταν πρόκειται για Δημοτικές Επιχειρήσεις μι¬ 
κτές ή αμιγείς, επιχειρήσεις Ελλήνων εργαζομένων στο ε¬ 
ξωτερικό ή Ελλήνων Ναυτικών, Συνεταιριστικές επιχειρή¬ 
σεις κ.λ.π.). 

8. Ισολογισμό των δύο τελευταίων χρήσεων (υποβάλ¬ 
λεται από τις υπάρχουσες μονάδες) ή λογιστική κατάσταση ό¬ 
που δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα από τον ΚΦΣ επίσημα 
βιβλία. Επίσης σε περίπτωση συμμετοχής στο μετοχικό κε¬ 
φάλαιο ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών θα δηλώνεται το πο¬ 
σοστό συμμετοχής και θα προσκομίζονται οι τελευταίοι ισο¬ 
λογισμοί ή λογιστικές καταστάσεις των εταιρειών αυτών. 

9. Δήλωση του Ν.Δ. 105/69 αν ο επενδυτής επιθυμεί ή 
όχι συμμετοχή του Δημοσίου στο κεφάλαιο της Εταιρείας 
στην περίπτωση που το συνολικό επιχορηγούμενο ύψος της 
επένδυσης είναι πάνω από οκτακόσια εκατομμύρια δρχ. 
(800.000.000). Μ 

10. Βεβαίωφ) των Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας 
ότι η θέση που επιλέχθηκε για την εγκατάσταση της επι¬ 
χείρησης βρίσκεται μέσα στη ζώνη των είκοσι (20) χιλιο- 
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μέτρων από τα σύνορα ή μέσα στα έρια των ζωνών των 
παραγρ. 3 και 4 του άρθρου 3, όπως αυτές θα καθορίζονται 
από σχετικές υπουργικές αποφάσεις. Η βεβαίωση αυτή θα 
υποβάλλεται μόνο από επενδυτές που θα πραγματοποιήσουν 
επενδύσεις στις παραπάνω ζώνες. 

11. Αν η επένδυση αφορά τη μετατροπή διατηρητέων ή 
παραδοσιακών οικιών ή κτιρίων σε ξενώνες ή ξενοδοχεια¬ 
κές μονάδες ή εργαστήρια παραγωγής παραδοσιακών βιο¬ 
τεχνικών προϊόντων ή χειροτεχνημάτων υποβάλλονται : 

α) Εγκριτική πράξη του ΥΠΕΧΩΔΕ ή του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Επιστημών για τον χαρακτηρισμό του κτί- 
σματος σαν παραδοσιακού ή διατηρητέου ή σε περίπτωση που 
το κτίσμα βρίσκεται μέσα σε παραδοσιακό οικισμό βεβαί¬ 
ωση των παραπάνω φορέων. 

β) Έγκριση του ΕΟΤ ή του ΕΟΜΜΕΧ ότι μπορούν να 
μετατραπούν σε ξενοδοχειακές μονάδες, ξενώνες ή εργαστή¬ 
ρια παραγωγής παραδοσιακών βιοτεχνικών προϊόντων και 
χειροτεχνημάτων αντίστοιχα. 

γ) Δήλωση του Ν.Δ. 105/69 ότι το φυσικό πρόσωπο ή ο 
φορέας της επένδυσης δεν έχει επιχορηγηθεί για περισσό¬ 
τερες από τρεις μονάδες. 

12. Έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου και αρχιτεκτο¬ 
νικών σχεδίων από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού για 
τις επενδύσεις που αφορούν ξενοδοχειακές μονάδες κατα- 
σκηνωτικά κέντρα (οοιηρΐη^δ) κέντρα χειμερινού τουρι¬ 
σμού και εκμετάλλευση ιαματικών πηγών. 

13. Βεβαίωση από τις κατά τόπους υπηρεσίες της ΕΤΒΑ 
ή του ΕΟΜΜΕΧ ότι το οικόπεδο που θα χρησιμοποιηθεί για 
την επένδυση βρίσκεται σε βιομηχανική περιοχή της ΕΤ¬ 
ΒΑ ή σε βιοτεχνικό κέντρο του ΕΟΜΜΕΧ. 

14. Δήλωση του επενδυτή αν προτίθεται να ζητήσει τρα¬ 
πεζικό δάνειο για κάλυψη μέρους του κόστους της επένδυσης 
(θα αναφέρεται και η Τράπεζα από την οποία προτίθεται να 
ζητήσει δάνειο). 

15. Έγκριση διάθεσης υγρών αποβλήτων, η οποία εκ- 
δίδεται από το Νομάρχη όταν πρόκειται για επενδύσεις προ¬ 
στασίας περιβάλλοντος. 

Ιδιαίτερα για τις κτηνοτροφικές, μεταλλευτικές, και ε- 
ξορυκτικές επιχειρήσεις υποβάλλεται εγκεκριμένη μελέτη 
επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων από την Δ/νση Υ¬ 
γιεινής της οικείας Νομαρχίας. 

Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις αυτές συμπεριλαμβά¬ 
νουν και μεταποίηση των προϊόντων τους (π.χ, σφάγεια, ε¬ 
μπλουτισμό μετάλλων, κ.λ.π.) υποβάλλεται και μελέτη 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

16. Άδεια εγκατάστασης για όλες τις προτεινόμενες μο¬ 
νάδες από τις αρμόδιες υπηρεσίες (π.χ. Για τις μονάδες απο¬ 
θήκευσης υγρών καυσίμων, από τη Δ/νση Τεχνικού Τομέα 
Πετρελαιοειδών, για τις πτηνοτροφικές μονάδες από την οι¬ 
κεία Αστυνομία, για τις ιχθυοτροφικές μονάδες παραχώ¬ 
ρηση θαλασσίου χώρου την Νομαρχία κ.λ.π.). 


17. Δήλωση του Ν.Δ. 105/69 του επενδυτή για το ύψος 
και τον τρόπο που θα καλυφθεί το ποσοστό της ίδιας συμ¬ 
μετοχής. 

18. Εάν η επένδυση αφορά κατασκευή ακτοπλοϊκού 
πλοίου, αγορά μεταχειρισμένου ή μετασκευή μεταχειρισμέ¬ 
νου πλοίου υποβάλλονται : 

α) Άδεια σκοπιμότητας δρομολόγησης του πλοίου που 
εκδίδεται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπ. Εμπορικής 
Ναυτιλίας ή αριθμός πρωτοκόλλου υποβολής αίτησης για ά¬ 
δεια δρομολόγησης από τις παραπάνω Υπηρεσίες. 

β) Άδεια μετασκευής πλοίου από τις αρμόδιες Υπηρε¬ 
σίες του Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας. 

γ) Βεβαίωση από την Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων 
του Υ.Ε.Ν. ή από τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑ για 
την δυνατότητα συμμόρφωσης του προτεινόμενου πλοίου προς 
τις απαιτήσεις της Ελληνικής Νομοθεσίας σύμφωνα με την 
κατηγορία του. 

19. Εάν η επένδυση αφορά τουριστικό επαγγελματικό σκά¬ 
φος, βεβαίωση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΑ για 
την παρακολούθηση ναυπήγησης του σκάφους. 

20. Για τις επενδύσεις που αφορούν χώρους Κοινωνικών 
και Πολιτιστικών λειτουργειών (κέντρων) άδεια σκοπιμό¬ 
τητας από το Νομαρχιακό Συμβούλιο του Νομού όπου δη- 
μιουργείται το κέντρο. 

21. Για τις επενδύσεις που αφορούν αγορά Ηλεκτρονικού 
Υπολογιστή ή δημιουργία Κέντρων Πληροφορικής από Δη¬ 
μοτικές επιχειρήσεις άδεια σκοπιμότητας από την Δ/νση 
Ερευνών και Μηχανογράφησης του Υπουργείου Προεδρίας 
της Κυβέρνησης. 

Ο επενδυτής υποβάλλει και καθ’ άλλο στοιχείο που κατά 
την κρίση του ή την κρίση της Υπηρεσίας μπορεί να βοη¬ 
θήσει τις υπηρεσίες και τις αρμόδιες Γνωμοδοτικές Επι¬ 
τροπές στην ορθή εκτίμηση του κόστους, του σκοπού και της 
σημασίας της επένδυσης. 

Άρθρο 2. 

Μετά η δημοσίευση της απόφασης παύουν να ισχύουν. 
Η Υπουργική απόφαση με αρ. ΙΕ/7977/28.6.1982 «Για τον 
καθορισμό της διαδικασίας υποβολής της αίτησης, των δι- 
καιολογητικών και των τεχνικοικονομικών στοιχείων που 
απαιτούνται για την υπαγωγή επενδύσεων στις διατάξεις του 
Ν. 1262/82 και οι Υπουργικές Αποφάσεις με αρ. πρωτ. ΙΕ/ 
12079/6.10.1982 και ΙΕ/18037/18.10.1983 που την τρο¬ 
ποποίησαν. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 6 Μαρτίου 1986 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ 




θα αιεκρέρσνται περιληπχικΛ..3α..κιιτωχέρω. σπσιχείοι γου οοοόπ „^)ς, ϊΐτόνθυαης 
α.- Η ειωνυμία - έίρι » διεόθιναη ΚΜΡϋόίιΙχή μαχ^ ΐης επί*ε'1ί*ιόης'' 
που 6α πραγμτσαποιΛσει ,τηνεπ&διυτήΜσεπερί'η'ΐυάη ττσυ δεν έχει 
αασιοβεί η Εταιρεία: θοα &&αίνντο'<ϊ%0(ίι*ά στοιχΕ^·το«/'*πήΐΕυ*ήΚ' ί 
6.- Η επαγγελμιτική δραστηριότητα, εμπειρία, οικονομική επιφάνεια και 
ικανότητα τααηήβνδβτή αι;>«^ϊ«Ι λ Υ^6τ^)^’^νεΙε^'^ δ«ών 
ιαχ> διοικούν, ,*ήΡΛίβκιχέίίΐΙΙϊΒβίΒαήιρόΒείΤάΛλ γβανϊ,ίίΐίίί^ϊα Λ όυνέταιόκΛίώ 
ή ΟργοωιαμότοίτΙΚής ΑυησόϊόΙκηαήΟί 
γ.- Ο θαλλάσιος χάρος που θα κινείται το ατάφος. 

6.- ο σκοπός της επένδυσης , (πρίοι.λόκρι. προακίνήααν «?ν ? 0 Ρ*λ «* νβΙ&^'· 
ατην έπένϋυοη) δηλαδή η κάλυψη Ιων σναγκώνεπαγγελίβτίκού ΥΚ^Μ·.^ 
και θαλάσσιου Τουρισμού σεσν ΕλΛαδικό χώρο κ.λπ. 
ε.- το είδος του σκάρους που Θα κατπακευατΟεί (Π.χ. ΙσποήλοϊΚό, 

ΟπιΙβθγ κ.λπ) 

στ.- Ο χρόνος ένορξπε της ηροπεινόμενης επένδυσης καθώς και ο προθλε- 
πόμενος χρόνος περάτωτης. 

ς.- Το προσωπικό που απασχολείται σήμερα και αυτό που πρόκειται ό 
απασχολείται μετά την πραγματοποίηση της επένδΑΧΚΊς. 
η.- Ωφέλειες, από την πραγματαποίητη της επένδυσης για την Οιχουεμίχή 
Ανάπτυξη της Χίρας και τπν Ειαροή Ευναλλάγματος. 

Π.- τπττππΓΓΛ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

θα τκρέχρνται στοιχεία και πληροφορίες για τον βαλάβσιο Ίβυριευό. 
α.- Αριθμό Λειτουργοίντων στον Ελλοδιχό χώρο οχετών, του 

5 λ^Ρ<εκοιΐ!ίδθ)ίί 8 ^Η®ηέτκλ^π» θα κατασκευάσετε. 

δ,- κόαος όρος ημερών ναόλτοης ετησίως του εχνγχεχριμόνου είδους τοτάφους. 
γ.- Υποδομή (Μαρίνες κ.λ.π) της περιοχής που θα λειτουργεί το εκάμας. 

III. ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΚΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

α) Περιγρύφή των τεχνικών χπροκτηο-ίστίχών τόυ οκόφο 

Ολικό μήκος,,. ·Κ$Κ9$ ικάάου πλιάΕος.ιιέγιστο, Υφος στο μέσα, 

Βύθισμα, Τύπος κρι ; ηοιρε<να^ ^ ταχύτητα* α 

Γενυήτριζί,,Κόρρρι αλικής χωρητικότητας αριθμός επιβατών,,. 

Ααιθμός πληρώματος 

·,1ΊΚ :'4> ' .1 ··· ' 

Β) Αναλυτικός πρρϋπολσγιομός του χόσξους χότααιευής του σκάρους 
στο οποίρ,φα,ίφ 4 ΐπρρΐ)λαμβόνσνΦαι καί; οι <πτνή6εις ηλεκτρικές, 
υδραυλικές κ.λ.π εγκαταστάσεις καθώς και-ρι,υδαπάνες επί&λεώης 
και αμοιβής Νηογνώμονα. 

- Ο προϋπολογισμός του, κόστους κατποχευής θα διαμορφώνεται 
αναλυτικά κατά είδος εργασίας, τέΐχάνολόγικόύ ώξεπλιοχού κλπ., 
ούμαννα με τον παρακάτω πίνακα.* ■ 


ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΠΟΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ — 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΟΕΊΟΙ - 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΠΟΥΣ - 

■IV. 0 Πίνακας κατασκευαστικού κόστους ία συνοδεύεται από: 


. ) 0 -' - 

-Γ.- Περιγραφή εξοπλισμού ενδιαίτησης κατ'είδος και αξία, θα γίνεται 
αναλυτική περιγραφή και προϋπολογισμός του κόστους: 
α.- Καμπίνες (επιφάνεια. Κρεβάτια 1 , ν,ο.) 
β.- Κοινόχρηστοι χώροι (Τραπεζαρία, Σαλόνια, μπειρ, κλ.π.) 

2. - Περιγραφή κυρίου μηχανών και βοηθητικών (είδος, ισχύς) τεχνικά 

χαρακτηριστικά αναλυτικά. 

3..- περιγραφή Ειδικού Μηχανολογικού εξοπλισμού κατά είδος και αξ(α 
.α.- Εγκατάσταση μουσικής 

β.- Εγκατάσταση κλιματισμού . 

γ.- Εγκατόσταοη.πυρασφάλειας (πυρανίχνευεη α 'πυρόοβεεη) 

6.- Μηχρπαλογικές-υδραυλικές-ηλεκτρικές εγκαταστάσεις βιολογικού 
καθαρισμού (σύμρανα με το Ν. 1269/82 και ,Ν.743/77) 


- ο προϋπολογισμός της δαπάνης αγοράς,.και εγκατάσταοης του· 
ανωτέρω ειδικού ηλεχτρσυηχτναλογίΛίοό εξοπλισμού θα ουνοόεύ- 
εται ατβραίτητα με τα οίντΐστοιχα προτιμολόγια ή προσφορές 
προμηθευτών. 

4.- ΕπΙπλώοη-εξόπλιομός-δίακέσμηορ. θα γίνεται ανήλιε',χός προϋπηλσ- 
γισμός_ως-.κάτωθιι 

α) Επίπλωση-εξσπλισμός-καμπινών (θα αναλύεται χατ’είδος *αι 

..αξία η επίπλωση)■ 

β) Επίπλωση χώρων υποδοχής 
γ) Εξοπλισμός μοτγειρίου 
δ) Εξοπλισμός και επίπλωση εστιατορίου . 
ε) Εξοπλισμός κυλικείων - μπαρ 
στ) Επίπλωαη-εξοπλιομός-λοιπών χώρων 

- ο προϋπολογισμός της δαπάνης προμήθειας και εγκατάστασης, ! 

■ των ανώτέρω' θα συνοδεύεται απαραίτητα από προσφορές ή 

.τιμολόγια. 

, ΠΙΝΑΚΑΣ ■ 3 


οι) Ιδία κεφάλαια 

1) Μετρητά . 

2) Αποθεμοττικά (Φορολσγηθέντα) 

3) Κεφάλαια εξωτερικού με Ν.Δ.2687/53 

β) Ξένο κεφάλαια* 

- Μακροπρόθεσμα 

1) Δάνεια ή πιστώσεις Τράπεζας 

(όνομα Τράπεζας « ΥΠοκ/μα) - 

2) Ομολογιακό δάνειο 

- βχκ^φόθεομά’. 

Πιστώσεις Τίχχπεζών 



γ) Δάνεια ,ΪΟίτων :--- 

6) Κεφάλαια εξωτερικού με Ν.Δ. 26Β7Λ3 π*— --— 

ε) Αιτρύμενηεπίχορήγηοη Δημοσίου 

(ποαοστό., επι ττηίς επένδυσης) —π-;- 

ΣΥΝώΧΟ ΧΡΗΜΓΠΟΟΜΗΕΗΣ 

- Παρατήρηση, θα πρέπει: ΣΥΝΟΛΟ ΗρΝΔΥΕΗΪ *· ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΙΜΑΤΟΔΟΠΙΣΗΣ 
Συνημμένος Πίνακας ανίΗ ΕΙΟΒ στη σελίδα 8. 

οι) θα γίνει υπολογισμός του κεφαλαίου κινήσεως. θα γίνεί εκτίμηση του 
απαραίτητου κεφαλαίου κινήσεως για την έναρξη της. λειτούργίας κα&ίς 
και εκτίμηση τής αύξησης αυτού κατά το πρώτο, δεύτερο, τρίτο, 
τέταρτο και πέμπτο χρόνο λειτουργίας της μονάδας) 

β) Χρηματοδότηση του κεφαλαίου κινήσεως. 

V.- ΑΠςηΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ 

α) Να αναφέρσνται λεπτομερή στοιχεία εξόδυν και εοόόαν για χρονικό 
διάστημα πέντε (5) ετών λειτουργίας της επιχείρησης. 

5) Τα στοιχεία εσόδων θα τρέπει \α βασίζονται: 

Στο μέσο όρο ημερών ναίΑωσης και ημερησίου ναύλου κατά κατηγορία τπάφους 
Στην προκειμένη περίπτωση θα χρησιμοποιούνται στοιχεία από την αρμόδια 
Υπηρεσία του ΥΕΝ (Λιμενική Αστυνομία), από τον ΕΟΓ και από πρακτορεία 
Εσωτερικού και Εξωτερικρύ..γνα το τρέχσν έτος. 


14. Μελέτες-επΙβλοΙπ- 
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ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


(Για τα πέντε πρώτα χράμια λειτουργίας του σκάφευς) 


ΕΡΩΤΙΗΜΑΤΟΚΤΙΟ ΕΙΠΧΟΡΗΓΗΕΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ 
ΕΠΓΚΚΕΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ 


Από ΚΕηύλους 


Σ 0 ν ο λ ο 


ΙΕΣΣΠΡΑΕΗ 

ί $ 


ΕΙΣΠΡΑΞΗ 

ΔΡΧ. 


^Σιλσλο,σε χιλ.δρχ. 


ΤΥΠΟΣ ΣΚΑΦΟΥΣ 
α) Ιστιοπλοϊκά 


β) Ρΐο«ά1&8 


γ) Ξύλινα (Παραδοσιακά) 


Ανάλογα τα έξοδα θα πρέπει \α αναλύονται ως κάτωθι: 


6) Μτχονσκίνητςι (χωρίς ίστια) 


1 ) καύσιμα - Μπαντικά 

2) Αμοιβές προσωπικού σκάφους 

3) Επιβαρύνσεις επί των αμοιβών ποσσωπιχσύ 

4) Εξοδα θκπροφής Επιβατών 

δ) Εξσδάνχυλικείαυ - Μπαρ 1 

6) Εξοδα νεκρής περιόδου 

7) Εξοδα συντήρησης - επισκευής σκβμΣλ» 

8) Εξοδα Λιμενισμού - τέλη 

9) Ααράλειες 

10) Λοιπά έξοδα 

-11) Αποσβέσεις 


ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΚΑΦΩΝ .ΤΥΠΟΣ 


1.- ΣΙΏΝΥΚΓΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ- 


ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 


α. Υπό «Λσιαση 


6. Ετερόρρυθμος Γ 


Β. ^τομι^ΛΙ* 


,· ε. Ε.Π.Ε. 


Υ» Ομόρρυθμρς; * 


;; στ. Α.Ε. 


ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ (ΟίΤϊ ΕΤΟΗ) 


«Γ4ΦΛΤΜ 

ΠκΡί-ύΰΟΕ · ~~ - :> Ιο ( 


:' 2ο έτοέ^άά'ιΙ 


α. Ιδιώτης \ β. Συνεταιρκ^ός) **| γ. Οογαν.ΊΟπ.Αυτ/σης;* 


ΚΕΓΔΗ ΠΡΟ ΑΠΩΕΒΕΣΕΒΐ 


Ι€ΤΙΌΧΗΡΚΒ5ΑΛΑΚ) 


6. Ελληνας εξωτερικσύ-Νχυτικός 


ΕΔΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 


ΤΟΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΤΣΧΥΟ®«Σ Μ2ΝΑΔΑΣ 


ΕΪΝΟήΟ ΕΙΣΡΟΠί 


ΜΠΑΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 


ΣΥΝΟΥ3 


ΣΕ ΑΥΕΗΣΗ ΚΕ-ΟΛΛ. 


Διοικητικά έξοδα 

1. Προμήθειες σε τουριστικά γραφεία κμ ι^ράκτςρεΩ 

2) Εξοδα Διαφί^πισης 

3) Λοιπά έξοδα (Αμοιβές προσωπικού γραφείου κ.λιτ.). 


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΑΦΟΥΣ 


α. Ολικό Μήκος 

β. Μέγιστο Πλάτος 

γ. Υψος στο μέσον 

δ. Βύθισμα 

ε. Μέσος αριθμός 
ωρών λειτουρ¬ 
γίας μηχανών 
ημερησίως. 


στ. Ισχύς Μηχανών 
ξ. Γεννήτριες 


η. Ταχύτης 


ι. Αριθμός καμπίνων 
ια. Αριθμός επιβατών 


ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ-ΕΝΑΡΞΗΣ 


ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ 


3) τα αποτελέσμ^χρή^^ θα ποέπει \» διαμόρφ&χΛΓίαι Μ Υσν χχ. 

αναλυτικό υπολογισμό του κατωτέρω πίνακα: 

- ΠΙΝΑΚΑΣ 5 - 

(Για τα 5 πρώτα χρόνια λειτουργίας της επιχέφτχΛγς) 

ΠΟΣΑ ΣΕ ΔΡΧ. 


- ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΈΝΔΥΣΗΣ ΣΕ ΔΡΧ. 


ΕΣΟΔΑ 

ΜΕΤΌΝ ΕΞΟΔΑ' (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ) 


■ΜΙΚΤΟ ΚΕΡΔΟΣ 
ΜΕΙΩΝ ΕΞΟΔΑ (, 


Τ ΕΡΔΗ ΠΡΟ Ί ΌΚΩΝ-ΑΠθ^ΕΣΕΠΝ. 
ΜΕΙΟΝ ΤΌΚΟΙ 


ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 
ΠΕΙ ΌΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ - - 


ΚΑΒΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 


- ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (σε'βρχ.) 

α. Σιδηροκατασκευή ή άλλη κατασκευή 
β. Υδραυλικά 
γ. Ηλεκτρολογ>(φ,ά 
6. Μηχανολογικός εξοπλισμός 
ε. Ναυτιλιακός και πυρ.εξοπλισμός 
στ. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός 
ξ. Μηχανήματα καταστρώματος 
η. Παράθυρα Παραφωτίδες θύρες 
θ»- Ναυτιλιακή όργανα 
ι. Αερισμός Κλιματισμός μονώσεις 
ια. Ξυλουργικά δάπεδα έπιπλα 

ιβ. Καθαρισμός χρωματισμός 
Δεξαμενισμός 

ιγ. Πρωρέα Ελιξ 

ιδ. Μελέτες Επίβλεψη Μηχανημάτων 
ιστ. Διάφορες δαπάνες απρόβλεπτα 
ΣΥΝΟΛΟ 


Συνολικό 

Κόστος 
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13.- ΧΗΜΜΌΛΟΡΐΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (σε δρχ.) 


α) Χ6ια κεφάλαια 

1) Μετρητά (χ Δρχ. 

Μετρητά σε Συνάλλαγμα 

2) Αποθεματικά (φορολογηθέντα) 

3) Κεφάλαια εξωτερικού με Ν.Δ. 2687/53 
8) Ηένα κεφάλαια 

- Μακροπρόθεσμα 

1) Δάνεια ή πιστώσεις Τράπεζας 

(άνομα τράπεζας & Υποκ/μα) - 

2) Ομολογιακά δάνειο 

- Βραχυπρόθεσμα 

γ) Δάνεια Τρίτων 

6) Κεφάλαια εξωτερικού με Ν.Δ. 2687/53 

ε) Αιτούμενη επιχορήγηση Δημοσίου 

- (ποσοστό .., . επί της επένδυσγς) 


πραγματΌποιήε^ι την επένδυα (Εέ περίπτωση πού δέν έχει συσταθεί η εταιρεία 
θά δοθούν τά ατομικά στοιχεία του επενδυτή). 

2. - Κ επαγγελματική δραστηριότητα, εμπειρία, οικονομική επιφάνεια και ικανότητα 
τα> επενδυτή αν πρόκειται για ατομική επιχείρηση ή ίων διοικσύντων την επι¬ 
χείρηση άν πρόκειται για εταιρεία.ή των διόικεύντων τον συνεταιρισμό ή τον 
οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης αν πρόκειται γι'αυτούς. 

3. - Αναλυτική περιγραφή τευ επενδυτικού έργου που πρστείνεται και σκοπιμότητα 
αυτού (αύξηση ιηραγωγής, καθετοποίηση ποραγωγής, επέκταση, εκσυγχρονισμό, αύξηση 
εξαγωγών, υποκατάστατη εισεγωγών, περιορισμός ρύπτνσης, εξοικονόμηση ενέργειας 
κοινωνικά οφέλη κ.λιτ.). 

4. - Προκειμένου για θυγατρικές επιχειρήσεις θα αναφέρσνται οι τπραγωγικές, 
εμπορικές, τεχνολογικές, διοικητικές κ.λπ. συνεργασίες ή σχέση με την μητρική 
εταιρεία. 

5. - ΊΛιος που θα πραγματοποιηθεί η επένδυση. 
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II.- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 


.ΣΥΝΟΔΟ ΧΗΜΑΤΟΔΘΤΗΣΗΕ 


14.- ΕΓΠΔσίΗΣΚ ΤΟΥ ΕΥΝΟ«Λ3Χ»ΜΕΝΟΥ ΕΠΓΚΚΙΟΥ (σε ποσοστό %) 

α.- Για τραπεζικό δάνειο ή πιστώσεις ποσού - βρχ. 

β.- Για ομολογιακό δάνειο ποσού ' - . -■ ν ■ ■ 1 " 

- γ.- Για πιστώσεις χρηματοδοτικών 

ςργανισμών ποσού -—- 

ΕΥΚν« ΔΑΜΠΟΥ Η ΠΙΣΤαΕΕα( 1 , ,. - 

Β.- ΛΟΙΠΑ ΣΤοίχΕΙΑ^ΗΤΡΙΔΥάΣ 

1. - ΠΚΒΛβΚΜίώ 'ίρίβΜΟε ΑΠΑΕΧΟΛΟΧΜΙΪΙΝ- 

2. - ΑΡΙβΟΕ ήΐΪΒΚΒ» ΙΚΒ» ΤΟΪ ΠΛΗΓΟΗΚΕ - 

3. - Η®ΡΗΕΐοε ώώιώ; τόϊ ςχακηι ϊε λολλαρια- 

« ΛΡΙβώΓ βδκ» ΝΑΥΛΕΗΙ ΕΊΗΕΙΟΕ --- 

Γ.- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΑΡΧΡΥΣΑΣ ΗΠΧΕΡΗΣΗΣ 

- ΧΚΗ3Ε ΙΔΡΥΣΗΣ -—· 

- ΑΠΑΣΧΩΑΟΒβΝΟ ΠΡ1Χ0ΠΙΗ0 - 

- ΠΡεΒΑΕΠΜΜΙ ΑΠΑΣΧΕνίΗΣΗ ί®ΙΑΤΗΝ .ΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ - 

- ΔΥΝΧΓΚΟΙΗΤΑ ΣΕ ΑΡΙβΚ) ΣΚΔΡΟΝ 

α.- ΥΠΑΡΚΚΣΑΕ ΠΠΧΕΠΉΕΗΣ - 

β.- ΜΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ - 

Α.- ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

- ΕΊΑΠΧΗ-ή ΜΤΟΟΟΙ 


- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ή Δ. ΣΥΕΒΟΥ/Χε 


- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 


• —Σ»*ΕΠΕΚΗ ΣΒ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙ Σ 


- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ^ΡΟΥΜΠΟ* ΛΟΊΕΤΙΚΕΝ ΒΙΒΛΙΟ* 


Οι Τϋρατιθέμίενες πληροφορίες και τα σχετικά σχόλια θσ πρέπει να υποστηρίζουν 
την απόφαση του φορέα ότι η πρσγραμματιζόμενπ επένδυση θα συμβάλλει στην κάλυψη 
υφισταμένων κενών της ζήτησης λόγω αύξησής της ή στην υποκατάσταση ειστγωγών πού 
ικανοποιούσαν μέχρι τώρα την ζήτηση ή στην πραγματοποίηση εξαγωγών κ.λπ. 

Ενδεικτικά θα πρέπει να αλαοέρσνται τά ακόλουθα: 

1.- Εγχώρια παραγωγή, εισαγωγές, εξαγωγές, φαινομενική κατανάλωση σε αξίες 
και ποσότητες και πηγή των παραπάνω στοιχείων. 

2- Κατά κεφαλή εγχώρια κατανάλωση του προγραμματιζςμένου να ταραχθεί προϊόντος 
καί σύγκρισή της με άλλες χώρες { πρότυπο κατανάλωσης). 

3.- Ι£κ#λήματη και προοπτικές της Ελληνικής αγοράς για τα παραγόμενα προϊόντα.! 

•κ- Περιγραφή του εγχώριου εγκατεστημένου δυναμικού (Υαάρχουσες μανάδες, ι όϋνο~ ' 
λική δυναμιχότης, βαθμός απασχόλησης, τεχνολογικό επίπεδο, οικονομική κατάσταση 
κ.λπ.). 

5. - Κύριοι ανταγωνιστές της μονάδας. Ανταγουΐστιχά πλεονεκτήματα της /προτεινο- 
μένης μονάδας έναντι αυτών λόγω χρησιμοποίησης συγχρόνου ταραγωγικού εξοπλισμού 
και μεθόδων παραγωγής επάρκειας και .ποιότητας πρώτων υλών, ποιότητας προϊόντων, 
αξιοπιστίας προαροράς στους καταναλωτές, δυνατότητας παραγωγής και άλλων 
προϊόντων ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς κ.λπ. 

6. - Δίκτυο διανομής για τά πρόϊόντα ταυ κλάδου. 

7. - Τιμές των προϊόντων στην εγχώρια και στις ξένες αγορές. Εξωτερικές τιμές 
ΕΕΚ, ε&χγωγικές τιμές προς τρίτες χώρες. Σύγκριση με τις προβλεπόμενες τιμές 
διάθεσης της μονάδας. 

8. Υφιστάμενο και μελλοντικό δασμολογικό καθεστώς. 

9· Προβλεπόμενη ζήτηση των προϊόντων της μονάδας κατά την υποτιθέμενη διά¬ 
ρκεια ζώ*ις της και προβλεπάμενο μερίδιο αυτής στην αγορά. 

10.- Εξέταετι των δυνατοτήτων πραγματοποίησης εξαγωγής ή υποκατάσταση εισαγωγών ■ 
από την επιχείρηση. 

Επμείωσ - ) : 2ε περίπτωση που η μονάδα έχει τεχακό χαρακτήρα να αναφέρσνται 

τα αντίστοιχο, μεγέθη (παραγωγή, φαινσμένη κατανάλωση, τιμές κ.λπ.) 
και για την τοπική αγορά. 

III.- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚ* ΠΡΑΠ4ΛΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 
βα περιγράφσνται τουλάχιστον τα εξής: 


Υτογραοή 
Ονοματεπώνυμο 
Δελτίο Αστ.ττ υ τότήτπ ς 


Λ 

(Ημερομηνία) 
Ο Αϊτών 


ΥΡη&ΕΠΝΑ ΠΡςΜΕΆΕΙΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ^ΜΕΤΑΓΡΙ>Η.'ΙΚί3ί ΜΟΝΑΔΕΣ 


Για επενδύσεις σε μεταποιητικές μονάδες 
(Για ειδικές επενδύσεις του άρθρου 9 «Μίπληρώυσνται μόνο τα 
κεφάλαια I, ΠΙ, V και νπ κεατ οι πίνακες 1,2, εκτός των περιπτώσεων που 
αφορούν και παραγωγή προϊάνπΛτ εξαιρετικά προ»)γμέ\Λτς τεχνολογίας και γενι¬ 
κά μεταποιητικές μονάδες που α\χ*ρέρσνταΐ στο αρ. 9 του Ν. 1262/1982 όπου 
καταρτίζεται πλήρης μελέτη. 

Αν ορισμένα από τα παρακάτω στοιχεία, δεν έχουν εφαρμογή σε κάποιο συγκε¬ 
κριμένο έργο, είναι ευνόητο «ότι δεν θα τχχιπληρωθούν). 

I.- ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 


1. - Επιπτώσεις αηο την εγκατάσταση της μονάδας στο περιβάλλον (ρύπανση μόλυνσή- 
απόβλητι. κ.λπ.). 

2. - Προαραρά κσΧ εξασφάλιση προσωπικού (Διοικητικό, ειδικευμένο και ανειδίκευτο 
τεγνικό. 

3. - Υποδομή περιοχής (Συγκοινωνιακό δίκτυο, τοροχές ΔΕΝ,ΟΤΕ,Ηερού,αποχετεύσεις, 
βιολογικός καθαριομόςκ.λπ.). 

4. - Λοιπή τχτοδομή (υφιστάμενες Βιομηχανικές Βιοτεχνικές μονάδες κ.λπ.). 

5. - χωροταξικά και περιφερειακά πλεονεκτήματα (ύπαρξη πρώτων υλών, ευχερής 
εξεύρεση γηπέδου, ευχερής διάθεση λυμάτων, ευχερής διάθεση προϊόντων κ.λπ.). 

6. - Χάρτη ευρύτερης περιοχής στον οποίο να προσδιορίζεται λεπτομερώς η θέση του 
οικοπέδου στην ευρύτερη περιοχή ( κλίμακα 1:10.000 - 1:50.000). 

7. - ΧτοακτηρισάκΛ τού οικοπέδου. 

IV.- ΊΚΧΙΠΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τά τεχνικά 1 · στοίχε ίο που θα υποβληθούν υπογράφουν τα κατά Νόμο αρμόδια πρόσωπα 
(Μηχανικοί, Υπομηχανικοί κ.λπ.). 


Θα αναφέρσνται περιληπτικά τά παρακάτω στοιχεία του φορέα της επένδυσης. 


1.- Ε3ΧΙΛΙ22ΊΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΏΑΡ.^ΓΗΕΗΣλ'ΚΑί ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Α’ Γενικά 


1.“ Η επωνυμία - έδρα - διεύθυνση καί νομική μορφή της επιχείρηεης πού θα 


α. Είδη και ποσότητες ηροϊψνκΛ» (ετήσια δ^Λ^κότηφι) 
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β. Πρώτε; ύλε» (σύσταση, ισότητες, προέλευση, λοιπά τεχνικά χρρωαηριστικά, 
ετήσια κστανόλωσπ ή απαιχούμενη κατανάλωση για κάθε τέμάχιό) 
γ. Γσοαγωγί,κΛ διαδικασία (υπάρχουαα και προβλεπέμενη). 

γΐ. Καθερι-ομός της ταρτγωγικής'&τ',ής (κλιμάκωση παροδικού συστήματος, 

προο6ιορισΜ0ς δ»Λχιτοιήιωυ αυταμΓτιαμίΰό, σχημττίσϋός' υτκχχχτπτμάτίΛ/ τιφχχγωγής) 
χ2. Κ 2 θοριχ*ιός ταυ είδους της εργασίας στα διάρορα υποουστήμαια. (προοβιαρυσμός 
χρόνου επεξργττίας ή αποσχόλησης αε χάθε υποσύστημα τοραγωγής). 
γ3, ι*χο6ιαρι<χιός του αριθμού των θέσεων εργασίας και του αριθμού των ατόμων. 
γ4. Διάγραμμα ροής ταμαγωγιν:. 

6. Σχέδια διατάξεως μί&^νολοι νκού εξσιλισμόύ κώώς *άι ^των θέσεων 
εργασίας (ΙΑΪ - ΟΤΓ) (υπάρχσν ναι ττχ2λεπόμευοςί' Λ της ϋϋνάβας με αρίθμηση των 
μηχανημάτων άτυς ναι στους πίνακες εξοπλισμού, 
ε.- Παραγωγική ικανότητα της μονάδας (υπάρχουσα και προβλεπόμενη) 

στ.- Χρησιμοποιούμενες μοριρές ενέργειας και κατανάλωση στην υπάρχσυαπ, και 
στην προβλεπόμενη μονάδα. 

Β. Εξοπλισμός συσπ^τττος παραγωγής 

α · ’ Χττ^ρχοντα μηχανήματα και υκάρχσν εξοπλισμός ανά θέση εργασίας 
Υποβάλλεται πίνακας σαν το συνημμένο υπόδειγμα Α 

β· Νέα μηχανήματα και νέος λοιπός εξοπλισμός ανά θέση εργασίάο ’ 

Υποβάλλεται πίνακας.αχν το συνημμένο υπόδειγμα Β μαζί με τις * 
προαραρές ^προτιμολόγια, τεχνική περιγραφή και ΡΒ05ΡΒΟΙ35) για 
κάθε μηχάνημα καθώς και για τον εξοπλισμό νέων θέσεων εργασίας. 
^ιίοης.Λ.ια τα κιρΐήότερ.ι μπχ-^νήματα, .υπρβάλςνιειι τα συγκριτικά 
στοιχεία που οδήγησαν» στην επιλογή τους (π.χ. προσφοράς. άλλω^Γ 
ομοειδών μηχανημάτων, τεχνική αξιολόγηση κ.λπ.). 

Γ. Εοωτερικές εγκαταστάσεις 
α. Υπάοχσυσες 

- Περιγραφή των υπαρχουοών εγκαταστάσεων 

ν(: & κόστα^ ί^ατασκευής. 

β. Προβλεπόμενες 

Τεχνική περιγραφή, σχέδια και πβόϋπάλεγισμός για κάθε εγκατάσταση: 

- Ηλεκτρολσγική 

- Υδραυλική 

Γ “ Επεξεργασίας- : και:-6ιαθέσεως αποβλήτων 

- Θέρμανση - κλιματισμός 

- Πεπιεσμένος αέρας 

- Δίκτυα καυσίμων (πετρέλαιο, τρσπάυιο, κ.λπ.) 
τ Αντι^ραυνι^ π ρ οστασ ί α 

τ Λοιπές,^ 

Δ'. Δαπάνες εγκτταστάσεως κ?.ι λειτουργίας των μηχανημάτων 

Υποβάλλονται προϋπολογισμοί για: 

- Μεταφορικά, αοφάλισπχι, εκτελτΛ>ισμοός 

- Αμοιβές αλλοδαπών και Ελλήύων τεχνικών 

- Τεχνογνωσία (Κποω-Ηα*), η σχετικά σύμβαση τεχνικής βοήθειας με τον 
Οίκο του Εξωτερικού «σι στοιχεία για την εμπειρία και καταλληλότητά του. 

- Μεταφορικά μέσα. 

2. ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ· ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 
Α. Οικόπεδο 

α. Ήχτογραφικό διάγραμμα με απόσπ^σμι ρυμοτομικού σχεδίου ή του χάρτη 
της περιοχής με τη θέση του οιχσπέδρυ. 
β. Περιγραφή 3 (θέση, εμβαδέ, κλίση, όμορες ιδιοκτησίες, ειδικά χαρακτη¬ 
ριστικά) . 

γ.νΑπόσταση άπιίΓτό όδι&ίΡδί' | .'“ τ χ3'και 'σπαϊτούμενη δαπάνη για τη σύνδεση. 

6. Τρόπος ύδρευσης* 

ε. Δυνατότητα αποχέτευσης, 
στ.Δυνατότητα ηλεκτροδότησης. 
ζ. Δυνατότητα τηλεφωνικής σύνδεσης.- 
η. Αξία οικοπέδου σε 6ρχ._ και δρχ./μ 2 . ι 

Β. Κτηριακά - 'Βρυτχ περιβάλλοντος χώρου - ’Βσγα υποδομής 

α. Υπάσχρντα κτίρια 
αΐ. χρήση 

α2. περιγραφή (Βμβαδό, όγκος, υλικφ κατασκευής,:ηλικία) 
α3. Σειρά αρχ-τεκτανι.ίώ^ τχεδίων. 
σΑ; Αξία και εκτίμηση. - · 


β. Νέα κτίρια ή επεκτάσεις των υττρχάντων - Περιβάλλον χώρος και έργα 
υποδομή ς- 

βΐ. προορισμός κτιρίων. 
β2. Περιγραφή (όγκος, όροφοι). 

Β2.3. Διάγραμμα κάλυψης του οικοπέδου 
β2.2^ Συνολική . (μικτή) επιφάνεια του κτιρίου. 
β2.3. Μικτή επιφάνεια για κάθε όροφο. 
β2.4. Καθαρή επιφάνεια για κάθε χώρο. 

β2.5. Επιφάνεια λειτουργίας για κάθε μηχάνημα επάνω σε αντίγραφο 
του ΙΑΥ-ουτ. · 

β2.6. Επιφάνεια θέσεων εργασίας. 

γ. Τεχνική περιγραφή όλων τχμ έργων (τρόπος κατασκευής, υλικά κ.λπ.) ξεχωριστά 
για όλα τα έργα. 

γΐ. Υποδομή περιβάλλοντος χώρου 
γ2. Κτιριακού α^κροτήματος. 

γ3. Οικοδομικών πευ εξυπηρετούν τις ειδικές εγκ ατασ τ ά σεις και τον 
μηχανολογικό εξοπλισμό. 

'Ο'. Προμετρήσεις και προϋπολογισμοί κατά κατηγορία δαπανών, όλων των έργων 
ξεχωριστά όπως στην ττρ. , 3. 

ε. Σειρά των βασικών αρχ ιτεκτανικών σχεδίων. 

V. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

Στα τεχνικό; στοιχεία που αρορσύν^ ειδικές ρπρνδύσεις να παρατίθενται 
χωριστό, και νμ, κάθε περίπτωση του άρθρου 9 Ν. 1262/1982 (χωριστή μελέτη και 
πίνακες). 

Στις ειδικές επενδύσεις πέρα όλ» τεχνικών στοιχείων του κεφ. IV, ιδιαίτερη 
έμιρτοι πρέπει να δίνεται στα παρακάτω: 

1. Επενδύσεις για προστασία, περιβάλλοντος. 

α. Περιγρτρή του είδους και της ποσότητας των δημιουργσυμέλ&ν αποβλήτων 
(υγρά, στερεά, αέρια) σε κάθε φάση παραγωγής, 
β. Σύσταστ αποβλήτων πριν και μετά την επεξεργασία (μετρήσεις υπολσγίσμοί- 
εκτιμήσεις). 

γ. Περιγραφή και λεπτομερή κατασκευαστικά σχέδια συστημάτων αντιρύπάνσης. 

2. Επενδύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας 

α. Πλήρης ενεργειακή μελέτη όπου θα περιλαμβάνεται η αναμενόμενη 
εξοικονόμηση ενέργειας. 

β. Να δίνεται ενεργειακό (και προαιρετικά .ενεργειακό) διάγραμμα ροής 
της ενέργειας πριν και μετά την επένδυση. 

γ.- Πώς αλλάζει η ποσότητα της εξοικονόμησης ενέργειας σαν ΟΛάρτηαη του ύφους 
ταραγωγής. 

δ.- Όταν πρόκετιαι για επένδυση στην περιοχή Α’να αναρέρεται λεπτομερώς η 
.περιβαλλον^ολογική επίδραση„της -επένδυσης, 
ε.- ^ια.τις^ςΛονεόχτιμες μορφές ενέργειας να οναφέρεται και να δι^μρ^ογείτ^ι η, 
αη^ι^μει-η ,δυνςμικότητ^αποθέ^^ 
στ.- Αλλες, επιδράσεις της επένδυσης στη διαδικασία τοραγωγής. - 

3.- Επεν δύσεις για ίδρ'.σπ εργαστηρίου 

α.- Τι θχσιΠοιότητες Ηνάπτύξη ί» εργαστήριο: 

β.- Σαφής και πλήρης περιγραφή της ερευνιριχής προσπάθειας (αντικείμενο, σκπός 
μεθοδολογία, χάσύόδιάγραΐφϋ, κόότος οΙ*τέλεσης, προσόντα επιστημονικού 
προσωπικού). 

γ.- ΔίΚεαολόγτρη της ανάγκης βργαττηρίσυ στό συγκεκριμένο τομέα,'πρόγραμμο ή έργο» 
δ.- ΤΟ εργαστήριο γίνεται· για βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή ως πρότυπη 
δοκιμαστική μονέδα' ΤΜΙΟΓ Ρ Τ -Α£7Γ) 
ε.- νχπειτόμΛ^ οργάνωση του εργαστηρίου 

στ.- ΓεοΐΥραφή παντός είδους εξοπλισμοίσχετικού με το εργαστήριο 


4.-"'Ει»Εν £ύσέιίς'Ηβοηγμένης Τεχνολογίας 
α.- ν '-ιινστομία5 

β.- Πώι;'Γι(.κάίδλογκίΤαι ότί' η'τεχνολογία είναι προηγμένη Καί. γιατί αναπτύοσετίχι"><χι 
αε ΐ;. άπσσ»ΦκΐτΙ) Γ 

γ.- Πώς ία ενταχθε ί και πώς θα εξυπηρετηθεί (συντήρηση εξοπλισμού, εκπαίδευαπ' 
προσωπικού κ.λπ.) η ·%>έα τεχνολογία σε σχέση με την υηόρχουοα δομή. 

6.- ΗτοΓ^λοΥία είναι εισαγόμενη (μερικά ή στο σύνολό της) ή θα είναι αποτέλετνχ 
ε.- Αν η τεχνολογία είνά». &ι~αγύμενη μέ ποιούς όρους ειαάγεται και χρησιμοποιείται, 
στ.- Εξασφαλίζεται η συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας. 

ζ.- Πώς εξασφαλίζεται η εξυπηρέτηση και η λειτουργία (εξοπλισμός και προσωπικά) 
της νέας τεχνολογίας. ν . ΓΛ 

η.- Επί πλώρν θα πρέπει να δίνσνραι όλα τα πρόσθετα,στοιχεία του ανσφέρσνται στο 
επισυναππίμενο έντυπο σχετικά με το άρθρο 16, 1 6 και 12, 6 ταυ Η.1360/1983 
τροκειμένου να εξετασθή η επένδυση από το ΥΕΓ. 
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VI.- ΟΙΚΟΝΜΙΧΛ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 


νιτνττΓΜΑ ΠΠΜΚΡΜ 


1 . - εργάνωση και διοίκηση της}μ3νΔ5σς, δίκτυο, πωλήστων, σύνπχιή περιγραφή 

του κόρέα διοίκησης και λειτουργίες και αηηιτοίμενος αριβυώς διοικητικού τεχνι ¬ 
κού καί λοιπού προαΛϊ^κ^ φ\ αγτμποιχεία αμοιβών μετά σακιλιστικών επιθαρύνεεων 
(να υποβληθεί απλό οργανόγραμμα κτι αναλυτική κττύστοση αμοιβών ηρεχωιικού για τα 
πέντε (5) πρώτα χρόνια λειτουργίας). 

2. - Συμβάσεις εμπορικής εχινεργασίσς με επιχειρήσεις του εαντερικεύ ή τεο εξωτερικού. 

3. - Ανάλϋση συνολικού κόστους έπένδυσηςίνό συμπληρωθεί ο πίνακας ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) 

1 430ήματό6ότηΡη κόστους επένδυσης ( νά σιΛίπλΓΓωδεί ο πίνακας ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2). 

5. - Ανάλυση ΕιομηχίΐνίΜού κόστους παραγωγής (να συμπληρωθεί ο πίνακας ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3) 

6. - Κεφάλαιο κίνησης. 

Εκτίμηση του απαραίτητου κεφαλαίου κινήσεις γιο την έναρξη της παραγωγικής, 
λειτουργίας και εκτίμηση της αύξησης τον χτιό το ηρώιο, δεύτερο και τρίτο χρόνο, 
της λειταργί- . της μσνόδις. ό·. ληωθούν μπ'άΐη, ενδεικτμ,ά, οι παραγγελίες . 
υλιχύν, ία αποθέματα πρώτων υλών που βρίσκεη/ιαι στό- στάδια της παραγωγικής 
διοδΐίίαετίας κσ&ός'κτι το ελάχιστο απόθεμα τελικών προϊόντων. Δεν 8α λπΦθεί ωιόΐπ . 
πιστοδόππση 'της πελατείες. 

<Γ" " 

7. χρηματοδότηση κεφαλαίου !νι συμπληρωθεί ο πίνηκρς ΥΓΟΔΕΙΓΜΑ 4) . 

Ο.- ·· ΥΛστελέσμάτα επένδυσης. 

α. Παραγωγή και πωλήσεις στην.εγγώαια και ξένη αγορά (κατά ποσότητα) 

1 "για πέντε χρόνια καθώς και αντίστοιχες τιμές διάθεσης των προϊόντων.· 

δ. Γ-ννΠ-' ατό πνλήσεις για πέντε (5) χρόνια (να στΛετλτρωδεί ο πίνακας 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5). 

γ.- Ανάλυση τΐιλήσεων μικτών κερδών για τιέντε (5) χρόνια (Να ςΜΡίληρωοε' 
ο πίνακας ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ €). 

δ·- Ανάλυση λσγεριάσμεύ εκτίμησης και αποτελεσμάτων, (να σιχιπληρωθεί ο 
πίνακας ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7). 

ε.- Ίόμεμνχές ροές (αι&ί-Πί* 1 ) (να συμπληρωθεί ο πίνακας ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8). 

9. - Αναλυτική κοτϋοτυση ποιώ από τα στοιχεία κόστους επένδυσης έχουν συναλ¬ 
λαγματικές επιβαρύνσεις (Να συμπληρωθεί ο πίνακας ΥΠΟΔΕΙΠίΑ 9). . 

10. - ΐγνοστιθέμενπ αξία (Να συμπληρωθούν οι πίνακες ΥΓΟΔΕΠ75Α 10 και 11). 

11. - Οι πίτσκες θα υπολσγισθοόν σε σταθερές τιμές χρόνου υποβολής της τεχνι- 
κοοικονομικής μελέτης. 

12. - Οι τχραηώνω πίνακες θα συμπληρωθούν σύμφωνα με τα. στοιχεία που έχουν 
δοθεί στα κεφάλαια IV και V . 

VII.- ΟΙΚΟΧΚίΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

Σε περίπτωση που η προτεινόμενη επένδυση περιλαμβάνει και ειδικές επενδύσεις 
του άρθρου 9 του Ν. 1262/1982 πέρα από τα. οικονομικά στοιχεία του κεςχΛαίου 
VI ιδιαίτερηι έμρααη πρέπει να δίνεται στα παρακάτω. 

1. - Για επενδύσεις προστασίας Περιβάλλοντος υποβάλλονται : 

α.- Οφελος - κόστος από τις άλλες επιδράσεις της επένδυσης. 

2. - Για επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας παρατίθενται το ακόλουθα : 

α) Αξία εξοικονορπρόμενης ενέογειας. 

β) Οφελος - κόστος από τις άλλες επιδράσεις της επένδυσης, 
γ) χρόνος σησπληρωμής της επένδυσης. 

6) Τεχνικοοιχσνσμική εατιολόγηση της επιλογής της πρστεινέμενης 
επένδυσης. 

3. - Για ίδρυση ή επέκταση εργαστηρίου 

α) Κόστος εγκατίστ αης και λειτουργίας. 

β) Κεφάλαιο κίνησης. Εκτίμηση του τπαραίτητσυ κεφαλαίου κίνησης για 
την έναρξη της λειτουργίας και εκτίμησης της αύξησής τρυ κατά το 
πρώτο, δεύτεοο και τρίτο χρόνο λειτουργίες της μονάδας. 

γ) Σαφής διαχωρισμός μεταξύ παραγωγικών και ερευνητικών δρσστηριστή- 
των στττνπερίπτωση .που πρόκειται γι- εογ~ετσ'ρία που υπάγεται σε 
βιομηχ-.νί... 

4. - Γι. επενδύσεις εξαιοετικ' προηγμένης τεχνολργίσ.ς 

α) Κόρίτος εγκατάστασης και λειτουργίας 

β) Τεχνικοοιχσνσμική αιτιολόγηση της επιλογής της προτεινέμένης 
. επένδυσης. 


• νπΠΜΥΤΓΙΟ.Ί 


Αιάλκγηχόσρους. επενδύσως 


ί Στοιχείο κόστους^ 

Σέ χιλιάδες δοχ. 

; -Κτηριακές εγκχτασνοοεις 
;*-ΜηχαΛη Ι αχχτα (χαινσΰρΥ ιο) 

; -Μοταρορά κχι εγχχτόστσση υτιχρ^ημ±τχΛ) 
;-Ει6ικ£ς εγΗαταστάοεις" 

;-Λοιπός εξοπλισμός 
;-Διαμόρφΐττη περιβάλλοντος χίΐρσυ 
• -Μεταφορικά μεαχ χαΐ Ειδικά σχήματα 
;-Αγορά Τεχνολογίας 
;-Απρόβλεπτα 

;-Κόετος τηρ/ιγωγικής επενδόοεως 

; -Οικόπεδο (το χοραίττττο 
; για : .ς ανάγκες της μονάδας 

;-Συναί.ικό χόοτος επενδόσεως 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΥΙ**£ΙΓΜΑ 3 


ΥΊΟ^ΕΙΓ™ 7 


(Μι γίνει πίνακας για κάθε ένα απο τη πρώτα 5 έτη λειτουργίας της μονάδας) 


{ Βιομηχανικό κόσίός παραγωγής 

·> Σε χιΛιαϋεε 6ρχ. : 


Εαιπεριχου 

Εξωτερικού 

Σύνολο { 

;-Πρώτες ύλες 



'ί 

•-Βοηθητικές ύλες 




{-Δαπάνες εργασίας (σΛχηΐριλ.των 
: επιβαρύνσεων) 



ν . ; 

·- 2νέργεια: ΔΕΗ 


~ 

~ · ί 

•.-ΜιΣούΜΜΚεΧ 

- - . 


.· 

• Αέριο 




• Ανθραξ 








{-Βιομηχανικό νερό 




{-Υλικά συσκτυασίσς 




,-Αξίτ. διαφόρων αναλωσίμων 




;~Δαπέ·.*ες συντηρήσεως 




{-Ασφάλιστρα μηχανημάτων 




{-Εργασίες σέ τρίτους<«ΑΣ0Ν) 




{-Λοιπά βιομηχανικά έξοδα 




;-τακτικές αποσβέσεις τογίων 
; εγκατυσ ιώσεων και μηχανημάτων 
; πσυ συμμετέχουν στην παραγωγή 




; Κόστος παραγωγής 





Πλέον: Απογρεκρή ενάρξεως χρήαεως - 

Μείσν: Απαγραπή τέλους χρήσεως ■ - 

Κόστος τωληθέντων 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 

Κεφάλαιο χίτησης και χρηματοέόιηεή του ' , Σε χίλ. δτχ 


Διύλιση λργαριαεμού εκμεταλλεύσεως και απστελετμάτων (5 έτη 
λειτουργίας της μονάδας) 


Σε χιλιάδες δρχ. 


■" 

Ιο 

2ο 

--,- 

3ο { 4ο 

5° ; 

Μικτό κέρδος ( Υπόδειγμα 6) 

Κείον: Δε πάνες Διοικήσεις 
** Δίαθέσεως 

■* Δίαχειρήεκως 

Επισφάλειες 

Δικαιώματα Τρίτων 

(ΙΟΥΑΕΤΙΕδ) 

«όροι πλήν εισοδήματος 



: 


Κέρδη προ χάχων, αποσβέσεων 
και φάρων 





ίείσν: Τόκοι Δανσίων, επενδύοεως 
(Λ οι βραχετίροΟέχΑων 
ίσνείαν 



-Η-— 


Κέρδη Μ~ βΊ ϊχ οολονησίμω» 
και σόργ; . 





Κείον: /π: σβέσεις μη χοσχλσγίση- 
μερ πογ ίων 

Αποσβέσεις δαπανών πρώτης 
εγκατάστασης ’ πολυετούς 
αποοβέσεως 





Αποτελέσματα χρήσεωύ 



• 


Μείσν :4όρσι 

Αποθεματιχά 





ίίερίοματα πρός μετόχους 






ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8 


πηγές χρηματοδότησης 

Αί πσ χ ρ τ ιιτιοδότηο η τραπεζικές πιστώσεις Σύνολο ' 


ταμειακές Ροές (ΟΑ3Η - ΡΠ3Η) 

(5 έτη λειτουργίας της μονάδας) 


Απαιτεόμενο κεφάλαιο για: 
υποθέματα πρώτων υλώ> και Β "υλικών 
χρτματοβότηοη πραγωγής προϊόντων 
αποδέματα τελικών προϊόντων 
λοιπές υποχρεώσεις επιχείρηοης. 

Σ 6 ν ο λ ο' 


ΥΠΟΛΕΙΓΜλ 5 

(Να γίνει πίνακας για κάθε ένα από τα 5 πρώτα έτη 
λειτουργίας της μονάδας) 


' ΒΡοόα από πτήσεις 


• Σ ε χ ιλ. , όρχ . 


προϊόνκι και υποπροϊόντα Μαιόδα Πραότητα αποθεμάτων Διαφορά αποθεμάτων π^χχγωγύ , π,λήαεις 
της τκραγαηής μέτρτρπς · 


Έναρξη Λήξη I Ποσότητα Πσαότη.Αζία 


! 3 4 5-4+3 6-5X7 

Υΐ ΡΔΕΠΜΑ 6 


Ανάλυση πωλήσεων - Μ' . χτών κεεδ ών 

(5 έτη λειτουργίας της μονάδας) Εε χ αιύ5ος γ &· 


Έ?Χ)ΔΑ·'- ·7ΓΙ7π5Σ ' 

ίο 

2ο 

3ο 

• 4ο 

5ο ; 

-ίΓλήοεις τν>ηϊόνν.Λ· 

■νί', υποπροϊόντων 
(Υπόδειγμα 5Ύ~" 

-,'.μπορευμάΐΓ-τν 

-Δΐ&ρομςς τί»λήσκι;: 

-Έσοδα ϊχήο“παροχή ' 

·’ύτηρεσΐών (ΦΑΣΙ&ϊ) 

-Λοιπά έσοδα 






Σύνολο γχΛήρεκυ^ 






Μείσν κόστος πωληθέντων 
(υπ6**-ιγμ3 3) 






-Μικτά κέρδη 







-,σ'ναρέε :τα>ή_>·ις. ηηίαδή μταα την αραίρεαι 
^-ΐοηροφίτν, πκιπώ. εων, ΦΧΕ, χαρ/μο χ.λπ. 


Σε χιλιάδες δρχ. 



Κατηοπευασ* 
τική περί¬ 
οδος 

Ιο ; 2ο ; 3ο [ 4ο 


;Α. Εισροές (προέλευση κεφαλαίων) 




; 1. Κέρδη προ μη κοσταλογτ>σίμων 




; αποσβέσεων και φάρων (εισροές 




{ εκμετάλλευσης) 




{ 2.Εισφορά μετοχικού ή εταιρικού 




; κεφαλαίου 




; 3. Δάνεια: Βραχυπρόθεσμα 




{ Επενδύοεως 

' 



; 4.Πιστώσεις προμηθευτών 




; 5.Ενισχύσεις Δημοσίου 




; 6.Λοιπές πηγές 




;Β.Εκροές (χρήση κεφαλαίων) 




{ 1. Δαπάνες επένδυσης 




• 2.Χρεωλώσια 




* -Δανείων επένδυσης · 




; -ΒΡΉΐυτφοθέσμαν δανείων 




{ 3.Φάροι εισοοήιιατρς 




; 4.Προλει.το«ργΐΜές 




; δαπάνες 




• 5.Λοιπές & πάνες 




;Γ. Διαρορά (Α-Β) 


! | ·» .· 

Λ, - 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 9 


{Να γίνει πίνακας για κάδε ένα απο τα πρώτα 5 ετη λειτουργίας της μονάδας) 
Συναλλαγματικές επιπτώσεις απο τη λειτουργία της μονάδας 
α) ΣίΛολλαγματική Ορέλεια 

1. ΐ&χγωγές --■ 

2. Υποκατάσταση ειατγωγάν —- 

3. Εξαγωγή τεχνολογίας -:- 

ΣΥΝΟΛΟ -- 

δ) Συναλλαγματικό κόστος 

1. · Ίβκοι δανείων σε «Λίνάλλαγμα - : - 

2. · Εξόφληση δανείων 

: (χρεωλύσιο) -—■ ■ - —· 

3. Αμοιβή ξένου κεφαλαίου 

(εξαγωγή κερδαν) —:- 

4. Επαναπατρισμός ξένου κεφαλαίου -- 1 - 
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Εκχιγωγές υλικώ» λειτουργίας, 
ανταλλακτικώ;, εξαρτημάτων κ.λπ. 
Μισθοί ξένου προα*τιικσύ 
(εξαγωγικό μέρος) 

' Εμμεσο συνάλ/κό κόστος εγχωρίου 
υλικών (Ιτροτί: αχΛβηΔ) 

Εισαγωγή Α'υλάν 

; Εισαγωγή τεχνολογία (Βεγ3ΐτΐβ8, 
Κγχμ -» Ηο» κ.λπ.) 


; -'ΕτΛϋώ 0ΛΙθ’Λ2ρόχίΤ“ 

. · (βκαχχο 

Αοιπά έοοθσ 


; Σύνολο πτΑήσίΜν 1 


&.ίσυ κόττος τώΛηθέντων 
(υ.ίόΐι ιγμα 3) 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 9Α’ 


Εισροή κεφαλαίων 

(σε αυτούσιο συνάλλαγμα) 

(σε μηχανήματα) 


:*ιθαρύ£ να&ρκις, δηλαδή μη» την αραίρεση 
επιστραρών, εκτιχ'εεκν, ΦΚΕ, χρρ/μο κ.λπ. 


Εισαγόμενά μηχανήματα 

Λοιπός ειαχγόμενος εΕε^λίεύός, 
ανταλλακτικά, εργαλεία κ.λπ. 

Εηηίηθθτϋχτ (εισαγωγή τεχνολογίας 
για την κατασκευαστική περίοδο) 


Ι*χστι3έμε\*ι αξία μετά κερδών γιο. 5 χΓόνάι — σε-χιλ. δρχ. 


κώΰρές 

-ίίαλήοεις Γροϊόντων 
Κ-ΐ υποπροϊόντων 
(Υπόδειγμα 5) 

-Έοοδαβπρ τκρσχή — · 
υπηρεσιών ΜΑΣΟΝ) 

Σύνολο . - - · 

Μείσν 

Αναλώ^ις πρώτων και" 
βοηθητικών υλών, υλικών 
και λοιπά έξοδα 
-Πρώτες” και βοηθητικές 
όλες 

-ΑνυλίώένΪΛ ΰλϊκα 
συσκευαοίας 

-Ανταλλακτίκά, εξαρτήματα “ 
και λοιπές δαπάνες για αιιή- 
θεις επισκευές και εοντήρηοη 
μηχανικού εξοπλισμού και 
κτιρίων. 

-Δαπάνες μετα,χρίκάν μέαΛί 
μόνο καύσιμα, επισκευαοία 
και ουντήργχη αυτών) 
-Αναλώσιμα υλικά 

-ΛνυλωΘέντα καύσιμα και 
έλαιο, λιπάνσεως 

-Αγυρασθείαα "ηλεκτρική 
ενέργεια 

-Αμοιβές οε τρίτους για.. 
παραγωγή ή επεξεργασία 
προϊόντων για λσγ/ομό 
σας («ΑΣΟη. 


Προστιθέμενη Αξϊά 


Λν5λιοτ> λσγαριαομού εχμεταλλείοοοι: *α άιΒτεΛβ-μίτων (5 έτη 
λειτουργίας της ικσνάδας) 


Σε χιλιάδες δρχ. 


Μικτό κέρδος ( Υπόδειγμά 6) 
Μείσν:· Δαπάνες Διοικήσεως 
*· Διαθέοεως 

Διάχειρ^σεως 
• &τιαχώλειες 
Δικαιώματα Τρίτων 
(ΒΟΥΆΕΠΕΕ) 

«όροι πλήν εισοδήματος 


Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων 
και φόρων 

Μείσν; Τόκοι Δανείων, επενδύσεως 
Τόν-οι 3ραχυπρο3έσμων 
δανείων 

Κέρδη π>; μη ιχ ..οολογτρίμων 
και φόρο;. 

Μείσν: ίρι ενέσεις μη κοστολογίστγ- 
μες. παγίων 

Αποσβέσεις δαπανώ/ πρώτης 
εγκατάστασης πολυετούς 
αποοδέσεως 


Αποτελέσματα χρήόεως 

Μείσν :Φόροι, 

Αποθεματικά 

Μερίσματα πρός μετόχους 


Ταμειακές Ροές (0Α5Η - ΠΟΜ) 

(5 έτη λειτουργίας της μονάδας) 


Σε χιλιάδες δρχ. 


(Να γίνει πίνακας για κάθε ένα από τα 5 πρώτα έτη 
λειτουργίας της μονάδας) 


προϊόντα και υποπροϊόντα ΜΛκά6σ. Ποσότητα αποθεμάτων Διαφορά αποθεμάτων Πγαγωγή Πωλήσβις 7 
σίς πςραγ'Λίγής .. . μέτρησης 


Έναρξη Λήξη 

1 2 
ΥΪ13ΔΕΙΧΜΑ 6 


Γάτοάτητα Ποσότπ.Αξία 


4 5-4+3 6-5X7 


Ανάλυ ση ττΑ\ήσ:ων - Μίκοίν κερδών 
(5 έτη λει κτ..^γίας της μονάδας) 


&ΚΧΑ -ΚΟΣΤΈ 


. ·:ι«λήσεις πρόϊίν·μν 
υπσπροϊίΛτων 
Γ' ν^ΛοιΥΓά 3) ' 

- *-*ίτκρσυ|ΐάτων· 

> γ· ■ Γ'π-· 

■ -έντ^χρες τϊ-Αήσπιο 


Σε χιλιάδες δρχ- 



Κατασκευασ 
τική περί¬ 
οδος 

Ιο * 2ο ; 3ο 

4ο 

5ο 

;Α. Εισροές (προέλευση κεφαλαίων) : 


> > · · 



; 1.Κέρδη προ μη Μοσταλσγησίμων 





; αποσβέσεων και φόρων(εισροές 





; εκμετάλλευσης) 





; 2.Ειαρορά. μετοχικού, ή εταιρικού 





; κεφαλαίου 





; 3. Δάνεια: Βραχυπρόθεσμα 





; Επενδύσεως 





; 4.Πιστώσεις προμηθευτών 





; 5.Ενισχύσεις Δημοσίρυ 





; 6.Λοιπές πηγές 





;Β.Εκροές (χρήση κεφαλαίων) 





; ί. Δαπάνες επένδυσης 





; 2.Χρεωλύσια 





; -Δανείου επένδυσης 





; -Εραχυπροθέσμου δανείων 





; 3.«όροι εισοδήματος; 





; 4 -Πραλε ιτουργ ι>ιές 





; δαπάνες 





; 5. Λοιπές δαπάνες 





;Γ. Διαφορά (Α-Β) 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 9 

{Μλ γίνει πίνακας για κάθε ένα απο-τα πρώτα 5 ετη λειτουργίας της μανίας) 
ΣΧΛαλΛαγιοτικές επιπτώσεις απο τη λειτουργία της μονάΰατ 
α) Συναλλαγματική Οφέλεια 

1. Εξαγωγές - 

2. Υποκατάσταση εισαγωγών —- 

3. Εξαγωγή τεχνολογίας - 

ΣΥΝΟΛΟ - 

β) Συναλλαγματικά κόστος 

1. Τήκοι δανείων σε συνάλλαγμα- 

2. Εξόφληση δανείων 

(χρεολύσιο) - 

' 3.'· Αμοιβή ξένου κεφαλαίου 

(εξαγωγή κερδών) -- 

4. ΕΛανεχτιατριςχιώς ξένου κεφαλαίου - 

5. Εισαγωγές υλικών λειτουργίας, 

. ανταλλακτικών, εξαρτημάτων κ.λπ. . * - 

6. Μισθοί ξένου προσωπικού 

(επαγωγικό μέρος) --— 

71! 'Ε^ιμεαο ευναλ/κό κόστος εγχωρίων 

υλικών (ΐΒρατ* οοπδβτΛ) - ~ . 

8. Εισαγωγή Α'υλών — - -- 

9. Εισαγωγή τεχνολογία (Ηογαΐίΐεβ, 

Κϊιο» - Ησν κ.λπ.) -:— - 

Σύνολο -ώ— 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 11 ' 

Στοιχεία βασικής πρεστιΟσνόνης αξίας 
Υ»** 5 χρόνια, σε χιλ. δρχ. 



1 · 2 ; 3 ■ 4 · : 5 

Ι.ΜσΟσί & ημερομήσ&ια απασχο- 

> · » · 

λουμένων στο εργοτάξιο 


2.Αποσβέσεις παγίων κεφαλαίου- 

• · 1 * 

. . · ■ 

χικών στοιχείων. 

ι ι ι 2 

3. Δαπάνες τόκων 

: ; ; : 

4.Ενοίκια πάγιων κειραλαιουχι- 

I 1 * 

κωΑ στοιχείων 

■ · 4 1 

δ.Ανσλαγούντυ γενικά έξοδα 

• 4 · · 

τορτγώγής 

« · · · 

6.Εξοδα ουνήσησης και 

• . · · 

ανττχνακτικά 

• 4 · · 

4 . · * 

7.'Εξσόά ΓΛΧΤ! 

! ! · · 

8 .Αναλογούσα επιβάρυνση από 

! ! > · 

μιοθοίγ; 6ιοι*αττΐκού προτω- 


πικρό και ενοίκια ήλεκτρο- 

. 4 · * 

νικών. ωταλσγ ιστών 

» 4 ■ * 

. 4 · * 

ΣΥΝΟΛΟ 

, . 1 · 

• 4 · * 

4 . · * 

4.»* 

4 4·· 

Συνολικό βισμηχ. κόστος πορα- 

• ί * * 

« 4 · * 

■γωνΛς 

4 4** 

4 4** 

4 4 4 · 

4 4 4 · 

Ποαοοτό επι του συνολικού βισμηχ. 

4 4·* 

• 4 · * 

• 1 · 1 

κόστους τπρττγωγής 

• 4 · ' 


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 9Α ' 

Συναλλαγματικές επιπτώσεις στο κόστος της επένδυσης 
α) Συναλλαγματική Οφέλεια 

1. Εισροή κεφαλαίων 

(σε αυτούσιο τχΛάλλαγμα) 

(σε μηχανήματα) 

3) Συναλλαγματικό Κόστος 

1. Είσαγόμενα' μηχανήματα 

2. Λοιπός ειαιγάμενος εξοπλισμός, 
ανταλλακτιί<ά, εργαλεία κ.λπ. 

3. ΕΛ^ΙηεθΤϋκτ (εισαγωγή τεχνολογίας 
για την >*τταακευπστική περίοδο) 

ΣΥΝΟΛΟ 


υ ΥΒΟΔΕΧΓΜΑ-' 10/. ,· I 


ΠρσστιΟέμε\*ι αξία μετά κερδών γιο. 

5 χρόνια" σε χιλ. ( 


I * 2 ' 

• 3 ·* * 1 '4“'· ' 

Κτΰυρές 


*■■· ' -'· Ϋ |- 4 · ·' 

-Πωλήσεις προϊόντων ■ 



καί ιχτοπρσϊόντων 



(Υπόδειγμα 5) 



-'Εαοδα από'ιτροχή" *“ 



υπηρεσιών (·ΒΛΣ0Ν) 



Ημ3ϊ>' ~ - 



Μείσν 



Αναλώσεις πρώτων^ και_ 



βοηθητικών υλών, υλικών 



και λοιτιά έξοδα 



-Πρώτες και βοηθητικές 



ύλες_ 



-ΑναλωΟέντα υλικά 



συσ^υασίας 



-Ανταλλακτικά, εξαρτήματα 



κάι λοιπές δαπάνες για συντν 



θεις επισκευές και συντήρηση 


ί 

μηχανικού- εξοπλισμού και 



κτιρίων. 



-Λαγάνες μετασορικάν μέσων 



μόνο καύσιμα, επισκευυσία 



και συντήρηση αυτών) 

Τ 


-Αναλώσιμα υλικά 

ί. 

Ι’ 

-ΑναλωΟέντα καύσιμα κΑ 



έλαια λιπάνσεως 



-Αγαρχθείαι ηλεκτρική 



ενέργεια 



-Αμοιβές σε τρίτους για 



παραγωγή ή επεξεργασία 



προϊόνπΛ» για λσγ/σμό 



σας (<&ΑΣ0Ν). 


!' ' 


!ω·^. λ 

* ■ »- ί.··-- 


Προστιθέμενη Αξία 



33 

I 


δ. 

£ 

Η 

Η 



ι <ί! 


Η 


ΛΙ Κ 

η 

22 

Γ-. <3 


Μ 






































5. - ΟΟΡΕΑΕ_. ' 

α.- Ιδιώτης;_1 β.-Συνεταιρισμός ;_· γ.- Οσγανισμός Ίΰπ. Αυτ/σης [ 

6.- Ειδικό ίδρυμα άρβρεν 9 ; ε.- Έλληνας εξωτερικού - Ναυτικός ' Γ 

6. - ΕΔΡΑ - 

7. - αατε εγκαϊαςταςηε ώε εμιςχυομεμε μέναμε 


-Περιλαμβάνεται το απαραίτητο για τις ανάγκες της μονάδας οικόπεδο. 

-ΊΟ υπόρχρν οικόπεδο ή εκείνο που πρόκειται να αγορασθεί πρέπει απηραίτητα να 
ανήκει στην επιχείρηση και όχι σε τρίτους (εταίρους, μετόχους κ.λπ.), 



α.-Για τα υπάρχοντα οικόπεδα 

(1) Αριθμός συιβολι ου, ημερομηνία* συμβολαιογράφος 


Ηθμός 

Επαρχία 

Πόλη - Χωριό 

; ΊΟποΟεσία 

Περιοχή 

Περιοχή ει- 

Βιοτεχνικό 





ΒΙΒΑ 

δικών ζωνών 

κέντρο 






ανάπτυξης 

Β3«ΕΧ 


(2) 'Βααση σέ Μ 2 -- —-- 

(3) Τιμή αγοράς Βάσει συμβολαίου- 

(4) Στοιχεία προσδιορισμού της σημερινής αξίας του οικοπέδου. 


Β.- ΜΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΠΑ ΝΕΑ ΝΕΝΑΔΑ Ή ΕπΕΚτήΣΗ-ΕΧΣΪΓΧΚΗΐηΡ ΠΑΛΙΑΣ 
1.- ΠΕΡΙΓΡΑΰΗ ΠΡΟΤΕΠΤΜΕΜΗΊ: ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ - 


β.-Για τα οικόπεδα που πρόκειται να αγορασθούν 

(1) Εκταση σε Μ2--- 

(2) Τιμή αγοράς (περίπου ) - »— - —- — 

γ.-Η έκταση που 6α καλυφθεί από κτίσματα σε Μ2 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ! 


6.- ΧΗΜήΤΟάσΠΓ - ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 
α.- 16ια κεσάλαια 

(1) Οικόπεδο —— 

(2) Μετρητά —: 

(3) Αποθεματικά - 

(4) Κετρόλαια εξωτερικού με Ν.2687/53 —- 

0.- Βέ να κεφάλαια 

-Μωφ»πρόθεσμα 

(1) ίάνεια ή π',στώ*:ις Τράπεζας - 

( '(Χ»μα τράπεζας & ΥΗοκ/μα) - 

(2) Ομολογιακό Μυεί.ο - 

-βραχυπρόθεσμέ 

(1) Πιστώσεις τραπεζών ——■ 

γ.- Μυεια τρίτων 

6.- Κεφάλαια εΕωτερικού με Ν.2687/53 
6.- Αιτοόμενη Επιγορύγτγτη Δτκιοτίου 

(Ποσοστό.% της ικ-ραγωγικής επένδυες). 

ΕΥΚΟΛΟ (πρέπει \α συ»«χΛ*ί με το ερωτ. 5) 


7.- ΗΤΧώΟΙϊιΓΗ ΤΟΥ ΣΥΙΟΟΛΩΤΉΜΕΝΟΥ ΗΠΤΟΚΙΟϊ (σε ποσοστό %) 
α.- Για τραπεζικό δάνειο ή πισώοεις ποσού 
β.- Για ομολογιακό δάνειο ποσού 
γ.- Για πιστώνεις χση^ΒΓτοδστικών οργανισμών ποσού 
ΣΥΝΟΛΟ 


8.- ΛΟΙΠΑ Ε80ΔΑ (απαραίτητα για την παραγωγή των προϊόντων) 
α.· Αξία, βοηθητικών υλιίν 
0.- Αξία αναλωθέντων υλικών συσκευασίας 
γ.- Αξία ανταλλακτικών και εξαρτημάτων βραχείας 
διάρκειας 

δ.- Αξία διαφόρων αναλωσίμων υλικών 
ε.- Δαπάνες για συνήθεις επισκευές και συντήρηση 
μπχαν. εξοπλισμού καί κτιρίων 
στ.- Αμοιβές σε τρίτους για παραγωγή ή επεξεργασία 
προϊόντων για λογαριασμό της επιχείρησε (ΟΑΣΟΝ) 
ς.- 

η.- - 

ΣΥΝΟΛΟ 


9.- ΠΚΒΛΠΕΜΕΚΕΖ ΕΒΑΓΩΓΕΕ (Κατά τα τρία πρώτα χρόνια μετά την ολοκλήρωση της 
επένδυσης και τη λειτουργία της νέας μονάδας). 


ί Έτος 

Είδος 

Ποσότητα 

ΛΕία σε 6ρχ. 





























ΕΙΕΚΤΑΣΗ 

Λ.- ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΥΟΙΠΑΚΕ* ΚϋΑΔΑ: 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕ 

ΜΠΕΓΚΑΪΑΕΤΑΕΗ 


1.- ΧΡΟΝΧ ΙΔΡΠΒΣ ΤΗΣ ΥΟΙΣΤΑΗΟΒΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 


Γ.- ΕΠΕΝΔΥΣΗ Π3Υ ΑΟΟΡΑ ΉΕ'ί ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ «ΚΑΛΑΣ 

1.- Η ΜΟΝΑΔΑ βΑ ΛΕΠΟΥΗΈΙ: 
α.- Ολο το χρόνο 7 "'7 


0.- Εποχιακά ; ; 

2.- ΠΡ0ΒΛΒΚΜΕΚ3Σ ΑΡΙ6ΚΧ ΚΜΜΒΝ ΑΠΑΣΤΟΐηΜΝΕΝ ΚΑΤΑ ΒΑΡΔΙΑ 



ΐπ 

2η 

—κ- 





β. Τεχνικοί και λοιπό 




(1) Ειδικευμένοι 

(2) Ανειδίκευτοι 




ΣΥΝΟΛΟ 





3.- ΙΣΧΥΣ ΜΗΧΛΜΜΑΤΟΝ ΣΕ Κ» ή σε ΗΡ 


4. - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΥΝΛΜΠΟΤΗΤΑ — 

(Να αναφέρεται ο χρόνος) 

5. - ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟίΟΝΠ» 



Είδος 

Ποσότητα 

; Αξία σε δρχ. 

1 




2 




3 




ΣΥΝΟΛΟ 





6.- ΠΡΩΠΕΣ ΥΛΕΣ ΙΙ7Υ ΘΑ ΧΡΗΣΙΚΜΠΗΘΟΥΝ (Για ένα χρόνο) 



Είδος 

Ποσότητα 

Αξία σε δρχ. 





; Εσωτερικού 












; Εξωτερικού 







; Σύνολο 





7.- ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΕΗΣΧΚΧΚΠΗΘΕΙ (Να αντέρεται η μονάδα μέτρησης). 


ί Είδος 

Ποσότητα 

Αξία σε δρχ. 










:Γηκ»ο 




2.- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Μ3ΝΑΔΑΣ 
α.- Με το τηραγωγικό 

δυναμικό που υπάρχει 

β.- Μετά την ολοκλήρωση 
της επένδυσης 


αα) όλο το χρόνο · ; 

0α) όλο τό χρόνο ' _· 


3.- ΑΠΑΕΧΟΛΟΥΜΝΟ Μ5ΠΜ\ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤΑ ΒΑΡΔΙΑ 


αβ) Εποχιακά ; ; 

ββ) Εποχιακά ; 



Ι*χν από την επένδυση 

Μετά την επένδυση 

ΐη 

2η 

3η 

ΐη 

5π 

Τπ 

α. Διοικητικοί 







β. Τεχνικοί και λοιπί 
προσωπικό 
(1) Ειδικευμένοι 







(2) Ανειδίκευτ .ι 







ΣΥΝΟΛΟ 








4. - ΙΣΧΥΣ ΜίΧΑΜίΜΑΤΩΝ ΣΕ Κ* ή ΗΡ 

α.- Υφισταμένου--- 

β.- Καινούργιων μηχανημάτων -- 

γ.- Συνολική ισχύς μετά την ολοκλήρωση 

τής επένδυσης- 

5. - ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΥΝΑΜΣΚΟΙΗΤΑ ( Ηχ αναφέρεται Ο χρόνος) 

α.- Υφίσταμένη- 

β.- Νέα —- - 

Υ·- Συνολεκή μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης - 

6. - ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 


Είδος 

ποσότητα 

Αξία αε δρχ. (τιμές πωλήσ.) 

Υφκπαμένης 

μονάδας 

Συνολικά μετά 
την επένδυση 





: . 








: 







.1 . ■ 

. [ 


7.- ΧΡΗΣΙΜΜΪΙΗΕΗ ΠΡΩΤΟΝ ΥΛΩΝ (ετήσια) 



Είδος 

Ποσότητα 

Α£ία σε δσχ. ; 



Υφίστπμένης 

μονάδας 

Συνολικά μετά 
την επένδυση 

Υιρισταμένης { Συνολιν ά μετν. ■ 

μονάδας ·. την επένδυση 






ΕΡωτ. 



















: 

Εξωτ. 















ΣΥΝΟΛΟ 
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8.- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Να αναιρέρετηι μονάδα μέτρησης) 


2.- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Να αναφέρεται μονάδα μέτρησή) 


• Είδος 

Ποσότητα 

.... .....——Τ 

Αξία σε δρχ. ; 

ΥΦκπαμένης 

μονάδας 

Συνολικά μετά 
την επένδυση 

Υφίστεαιένης 

μονάδας 

; Συνολικά μετά ; 

; την επένδυση : 
































9.- ΛΟΙΠΑ Ε80ΔΑ (απαραίτητα για την παραγωγή των προϊόντων) 



ΥΦίσταμένης 

μονάδας 


α.- Αξία βοηθητικών υλών 

0.- Αξία αναΐωθέντων υλικών συσκευασίας 

γ.- Αξία ανταλλακτικών και εξαρτημάτων 
βραχείας διάρκειας. 









ε.- Δαπάνες για συνήθεις επισκευές 
συντήρηση μπχρν. εξοπλισμού και 



στ.-Αμοιβές σε τρίτους για παραγωγή 
ή επεξεργασία προϊόντων για 









ΣΥΝΟΛΟ 




10.- Ε8ΑΓΕΓΕΕ 


α.- Που πραγμχίσποιήθηκαυ κατά τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις. 


Έτος 

Είδος 

Ποσότητα 

Αξία σε δρχ. 






































0.- Που προβλέπονται κατά τά τρία πρώτα χρόνια μετά την αλεκλήρωοη της επένδυσης 


και. τη λειτουργία της νέας μονάδας 


: Ετος : 

Είδος 

Ποσότητα 

Αξία <χ δρχ. ; 



























.. — _ _ — _1 


Ε.- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Αν η μονάδα ή ανεξέρπνια τμήματα δραστηριοτήτων της που ανήκουν στήν επιχείρηση, 
πρόκειται να μετεγίΛτασταθοΟν να συμπληρωθούν τα παρακάτω: 

1. - Χρόνος ίδρυσης της μονάδας που πρόκειται να 

μετεγκαχασχαθεί---- 

2. - Αντικείμενο εργασιών-——---- 


3. - Παλιά τοποθεσία εγκατάσταση - - 

4. - Νέα ττκτοθεσία εγκατάσταση- 

5. - Χρόνος όναρ&τς της μετεγχ/σπς - 

6. - Χρόνος περάτωκίς της μετεγκ/σπς- 

7. - Ύψος δαπάνης μετεγκ α τάστασης -- 

8. - Ανάλιχη συνολικής δαπάνης μετεγ/σης (σε βσχ.) 

α.- Αποσικαρμολάγηοη 
0.- Συσκευασία 
γ.- Μεταφορά 

δ.- Εγκατάσταση στη νέα θέση 
ε.- Ειδικές εγκαταστάσεις για τα παλιά 
μηχανήματα 
ΣΥΝΟΛΟ . 

9. - Χρηματοδότης δαπανών μετεγκαχαστάσεως 

α.- ’ΐδια κεφάλαια 
0.- Δάνεια και πιστώσεις 
γ.- Επιχορήγηση Δημοσίου 
ΣΥΝΟΛΟ 


ΣΤ.- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

(Συμπληρώνονται μόνο για τις περιπτώσεις ία και 10 του άρθρου 9) 


I.- ΑΠΟΒΛΗΤΑ (Νι αναφέρεται ο χρόνος) 
α.- Πριν απο την επένδυση 
0.- Μετά την επένδυση 


! Χημική σύσταση : Ποσότητα 

I 

• 








Είδος 

■'·· Ποσότητα 

Αξία σε δρχ. 

Υφίσταμένης. 

μονάδας 


Υφίστπμένης 

μονάδας 

Συνολικά μετά 
την επένδυση' ; 


























ΣΥΝΟΔΟ 






Ζ.- ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
- ΕΤΑΙΡΟΙ ή ΜΕΤΟΧΟΙ 


- ΔΙΑΧΕΠϋΣΊΗΣ ή Δ-ΓΟ-ΒΟΥΛΟΣ 


- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΙβΟΧΛΙΟ 


- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 


- ΧΑΠΗΓΟΡΙΑ ΤΗΡΟΥΜΟΥΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 


{Ημερομηνία) 

Ο αϊτών 

Υπογραφή -— 

Ονοματεπώνυμο ... . .. 

Αριθμός ταυτότητας - - - — ——. - —- 

ΥΠ36ΒΠΜΑ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ 

ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΒΕΜΚΟΧΕΙΑΧΕΣ Μ3ΝΑΔΕΣ 

I. - ΓΗΰΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

βα αλαρέοοντπι περιληπτικά τα κατωτέρω στοιχεία του φορέα της επένδυσης: 

α.- Η ετχΛυμία - έδρα - διεύθυνση και νομική μορφή της επιχείρησης που 
θα πραγμχτσποιήρει την επένδυση ( σε περίπτωση που δεν έχει συστηθεί 
η Εταιρεία θα δοθούν τα ατομικά στοιχεία του επενδυτή). 

0.- Η επαγγελματική δραστηριότητα, εμπειρία, οικονομική επιφάνεια και ικανότητα 
του επενδυτή αν πρόκειται για ατομική επιχείρηση ή των διοικαόντων την επι¬ 
χείρηση αν πρόκειται για Εταιρεία ή των διοικούντων τον συνεταιρισμό ή τον 
αργεενκνό τσττοιχής Αυτοδιοίκησης αν πρόκειται για αυτούς. 

γ.- Ο τό*χος που θα παραγματσποιηθεί η επένδυση ( ειδική ζώνη - τοποθεσία - 
κοινότης ή Δήμος - επαρχία - Νομός). 

6,- Ο σκς*τός της επένδυςς ( ποίοι λό^οι τιορακίνηοαν τσ φορέα να πρεβεί στην 
επένδυς) δηλαδή η κάλυψη της έλλειψης τουριστικών καταλυμάτων, η 
αξιοποίηση της περιοχής κ.λιτ. . 

ε.- ΤΟ είδος του καταλύματος, η δυναμικότητα και η κατηγορία του. 

στ.- 0 χρόνος έναρξης της προτεινςμένης επένδυσης καθώς και ο προβλεπόμενος 
χρόνος περόαωσης. 

£·“ Ιό προσααχό που απασχολείται σήμερα και αυτό που πρόκειται να απασχολείται 
μετά την παραγιχχτσποίηαι της επένδυσης ( ανάλογα αν πρόκειται για επ έ κ ταοη 
υφιστάμενης μονάδάς ή για ίδρυση νέας). 

η.- Ωφέλειες , απο την πραγματοποίησή της επένδυσές για την Περιφερειακή Ανάπτυξη 
της Χώρας. 

II. - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΡΕ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

βα' πτρέχσνται στοιχεία και πληροφορίες για την τουριστική κίνηση της περιοχής 

και τις υφιστάμενες ανάγκες πραγματστοίησης της πρστεινευένης επένδυσης θα 

αναφέρονται λε πτομερώς > 

V ' 

α.- Οι υφιστάμενες στην περιοχή Μονάδες ( ονομασία - είδος - τάξη - δυναμικότητα- 
μήνες λειτουργίας) 

3.- Οι αφίξεις τουριστών στην περιοχή 0όσει στοιχείων Ε.Ο,Τ. - τουριστικής 
■ αστυνομίας· 
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Υ.- Οι δκτΛΛίτεοεύσεις στις Ξενοδόχε ιαχές Μονάδες της περιοχής βάσει στοιχείων 
Ε.Ο.Τ. 

6.- Η πληρότητα των Μονάδων της περιοχής. 

- ΊΟ. ανωτέρω στοιχεία τουριστικής κινήσεως δα παρέχονται και για το σύνολο του 
Νομού. 

- Για τις επενδύσεις που απορούν δημιουργία Αττικού Ξενοδοχείου τα ανωτέρω 
στοιχεία θα αναρέρονται καί για την συγκεκριμένη πόλη στην οποία πραγμα¬ 
τοποιείται η επένδυση. 

III. -ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΊΠΠΟΥ ΕΓΚΑΤ.ΑΣΤΑΣΒΠΣ 

Θα περιγράφοντοι τουλάχιστον τα εξής; 

α.- Ποοσφορά και εξασφάλιση προσωιικού. 

β.- Υποδομή περιοχή ( συγκοινωνιακό δίκτυο, προσπέλαση, τοροχές ΔΕΗ, ΟΊΕ, νερού 

ι αποχέτευση κ.λπ.·). 

Υ.- Λοιπή υποδομή ( υφιστάμενες ομοειδείς και συναφείς ή όχι μανάδες ). 

6.- Χωροταξικό και περιφερειακά πλεονεκτήματα. 

ε.- Χάρτη στον οποίο θα προσθιορίζεταν λεπτομερώς η θέση του οικοπέδου στην 
ευρύτερη περιοχή (κλίμακα: 1 : 10.000 - 1 ϊ 50.000). 

στ.- Χαρακτηριστικό οικοπέδου και αν είναι δυνατό τσπσγραρικό σε κλίμακα 1 * 500 
ή 1 : 1.000. 

IV. - ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ι.-α)Περιγραφή κτιριαχών εγκαταστάσεων της μονάδας στην οποία θα αναφέρσνται 
ο συνολικό όγκος των κτιρίων (σε Μ3) και η συνολικά καλυπτόμενη επιφάνεια 
αυτών (σε Μ2) 

β)Αναλυτικός προϋπολογισμός του κόστους των κτιριακώκ> εγκαταστάσεων, στο 
οποίο θα ΟΛΛοτεριλαμβάνονται και οι συνήθεις ηλεκτρικές, υδραυλικές και 
αποχετευτικές εγκαταστάσεις καθώς κσ.ι οι δαπάνες έκδοσης οικοδομικών αδειών 
και αμοιβών μηχανικών. 

- Ο προϋπολογισμός του κόστους των κτιριακών εγκαταστάσεων ( έργα πολιτικού 
Μτχρνικού) θα διαμορφώνεται αναλυτικά κατ*είδος εργασίας, ποσότητα, τιμή μο¬ 
νάδας και συνολικό κόστος σύμφωνα με τον ακολουθούντο. πί\το«τ 1. 


ΓΠΜ ΚΛΣ 1 


:α/α 

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΙΕΓΕΗΣΗΣ 

ΓτεσππΑ 

ΠΗί 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟ¬ 
ΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

; α 

β 

Υ 

6 

ε 

στ 

•ι. 

Εκσκαφές 

Η3 




;2. 

Απλά σκμχδέμχτα 

Μ3 




•3. 

Οπλισμένα σκυροδέματα 

Μ3 




•4. 

Οττεκιλινθοδενές ΚΠατικές 

Η2 




♦5, 

Οπτοπλινθοδομές Αχμικές 

Μ2 




•ε. 

Οπτοπλινθοδομές ίΟΒωτές 

Μ2 




;7. 

Κουφώματα εύλινα 

Η2 




•8. 

κσυπΦψτα αλουμινίου 

Γ12 




•9. 

Κουφώματα σιδηρά 

Μ2 




•10. 

Κιγκλιδώματα 

Μ 




•11. 

Επενδύσεις Θερμο-πχρμωνοτι- 
καν υλς· ίν 

Μ - 




•12. 

ΕΛενδύοεις-εππλήψεις κατα. 
της υγρασίας 

112 




•13. 

Ξυλουργικά - Ντουλάπες 
ερμάρια' 

Η ή Μ2 




•14. 

Επιχρίσματα χονδρά 

Κ2 




•15. 

Επιχρίσματα ψιλά 

112 




•16. 

Δάπεδα ξύλινα 

Μ2 




•17. 

Δάπεδα μωσαϊκών 

Η2 




•13. 

Δάπεδα μαρμάρινα 

Μ2 




*15. 

Δάπεδα με πλακάκι 

Μ2 




•20. 

Δάπεδα,με πλάκες εσωτερικά 

Μ2 




■21. 

Δάπεδα μακέτας 

Μ2 




•22. 

Επενδύσεις λουτρών · 

με πλακίδια ; 

Η2 · ; | 


•23. 

Οθρομαρμαρώτεις ; 

Μ2 · · 


•24. 

Γάρμάρινες ποδιές-φίλέττα; 

Μ * · ; 


■25. 

'^ευδοροφές ; 

Η2 : · ; 


•26. 

Γύψινα. ταβανιών ; 

μ ·; : · 


•27. 

Χρωματισμοί κόλλας ; 

(ταβάνια) ·; 

«2 · · · 


•28. 

Χρωματιευοί με πλαστικό · 

12 .! · · . : 


•29. 

Ελαιοχρ^ματισμρί ; 

Κ2 · * ; 


•30. 

Χρωματισμοί λούστρου ; 

· * · 

1 ..,. .. „ , -- 

____ _} 


0. 

β 

Ύ 

δ 

ε 

στ · 





ΕΚ 'ΕΕΑΟΟΡΑΣ 


31. 

Χρωματισμοί εξωτερικών 
επιφανειών 

Μ2 




32. 

Επικαλύψεις με ειδικά 
επιχρίσματα 

Η2 




33. 

Ειδικές Επενδύσεις 

Μ2 




34. 

Χρωματισμοί - σιδηρών 
επιφανειών 

Μ ή Μ2 




35. 

Υαλοπίνακες 

Μ2 




36. 

ΚαΒρέτηχς 

(2 




37. 

Εετ Λουτρού 

1.λουτρό 




38. 

Συνήθης υδραυλική εγκ/σπ 
1. δωματίου 

1. δωμά¬ 
τιο 




39. 

Συνήθης ηλεκτρική εγκα¬ 
τάσταση 1 δωματίου 

1.δωμά¬ 
τιο 




40. 

Συνήθης υδραυλική εγκα¬ 
τάσταση υπολοίπων χώρων 

ι.χημ: 




41. 

Συνήθης ηλεκτρική εγκατά¬ 
σταση υπολοίπων χώτχΛ» 

1.χώρος 




42. 

Εγκατάσταση ανελκυστήρας 


κατ'οστοκοπή 



43. 

Συνήθης εγκ/ση αποχεύτευ- 
σης - σηπτικός βόθρος 


κατ'αποκοπή 


...... —4 

44. · 

Έξοδα οικοδςνικής άδειας 



45. 

Αμοιβές μηχανικών 

• ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΕΊΟΕ ΚΊΊΡΙΛΚΓΪΊ ΕΠΆΤΛΣΤΛΣΕΟΝ 


Σε κάθε είδος εργασίας πιθανόν να ιηΐρχσνν διαφοροποιήσεις οι οποίες 
επηρεάζουν και το κόστος. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να γίνεται αναλυτικότε¬ 
ρος διαχΗΡΚ*ιός για κάθε είδος εργασίας σε επι μέρους εργασίες π.χ. στις εκσκαφές 
μπορεί να γίνει διαχωρισμός οε: 

- Εκσκαφές επι γαιώδους εδάφους. 

- Εκσκαφές επι ημιβραχώδευς εδόρους 

- Εκσκαφές επι βραχώδους εδάφους κ.λπ. 

2. - Περιγραφή των έργων υτοδενής καί' είδος και αξία . Θα γίνεται αναλυτική 
περιγραφή και προϋπολογισμός κόστους των κάτωθι έργων: 

α) Έργα σίνδεσης μονάδας οε δίκτυο ΔΕΗ - Υποσταθμός 

β) Έργα σύνδεσης μονάδας με δίκτυο ΟΙΕ 

γ) Εσγα μδροδότητσης μονάδας χαι δεξαμενών αποθήκευσης νερού 
δ) 'ΓΡγα γεώτρησης και αντλιοστασίου ναιόδας 
ε) Χωατουργικά έργα δρόμων - πεζοδρόμων - γηπέδου 
στ) 'Ε£γσ οδοποιίας - ασφαλτόστρωσης κ.λπ. 

- Σε όλα τα ανωτέρω έργα θα αναφέρεται η ακριβής ποσότητα των εκσκαφών 
(σε Μ3) και ο χρακτηρισμός της ποιότητας (γαίες, ημίβράχος - βράχος) των 
εδαφών εκσκαφής. 

3. - Περιγραφή ειδικού μηχανολογικού εξοπλισμού κατ'είδος *ιι αξία, θα γίνεται 
αναλυτική περιγραφή και προϋπολογισμός του κόστους αγοράς και εγκατάστασης 
των κατωτέρω εγκατασοίσεων: 

α) Τηλεφωνικό κέντρο 
Τηλεφωνικές συσκευές 

β) Εγκατόστεση μουσικής ( κεντρικό συγκρότημα ) ηχεία δωματίων. 

γ) Εγκατάσταση κλιματισμού 
6) Εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων, 
ε) Εγκατάσταση πυρσαφάλειας ( πυρανίχνευση - πυρόσβεση) 
οτ) Εγκατάσταση σντικεραυνικής προστασίας, 
ζ) Εγκατάσταση κλιβάνων καύσεως απορριμάτων 

η) Γ^χανολσγικές - υδραυλικές - ηλεκτρικές εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού 

θ) Ηλεκτρομηχαναλσγική - υδραυλική εγκατάσταση άντλησης. 

ι) Μηχανολσγικές - υδραυλικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χολυμβητικής 

δεξαμενής. 

ια) Ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση περιβάλλοντος χώρου . 

-Ο προϋπολογισμός της δαπάνης αγοράς και εγκατάστασης του ανωτέρω ειδικού 
ηλεκτρομηχανολογ.ικού εξοπλισμού θα συνοδεύεται απαραίτητα με τα (αντίστοιχα 
προτιμολόγια ή προσφορές προμηθευτών. 

4. - Περιγραφή ειδικών έργων κατ'είδος και αξία. 6α γίνεται αναλυτική περιγραφή 
και προϋπολογισμός του κόστους των κατωτέρω έργων: 


ΕΕ ΜΕΚδΟΡΑΝ 


α) Περίφραξη ικανίδας 
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3) Χώρος ιπάθμευσης σχημάταν 

γ) Κολυμβητική ^εξσμενή ( έργα πολιτικού μηχανικού - 9α α'“ϊφέρσνται διασπάσεις 
και τρόπος κατασκευής, φέρων οργανισμός, επένδυση, κλειστή - ανοικτή, 
θερμαινόμενη κ. λπ. ) 

6) Πλακοστρώσεις πεζοδρόμων - αίθριων κ.λπ. 
ε) Ουτεύσεις 

στ) Τοιχοποιία αντιστήριξης και δημιουργίας επιπέδων, διακοσμητικά κ.λπ. . 

Ο Διαμόρφωση παραλίας 
Π) Γήπεδα αθλοπαιδιών 
θ) Παιδική χαρά. 

5. - Επίπλωση - εξοπλισμός - διακόσμπση. Θα γίνεται αναλυτικός προϋπολογισμός ως 

κάτωθι: 

α) Επίπλωση - εξοπλισμός- διοκόσμηση υπνοδωματίων ( Οα αναλύεται κατ'είδος και αξία 
η επίπλωση - διακόσμπση - εξοπλισμός 1 δωματίου) 

θ) Επίπλωση - διακόσμπση χώρων υποδοχής 

γ) Εξοπλισμός μάγε ιρ ίου 

δ) Εξοπλισμός και επίπλωση εστιατορίου 

ε) Εξοπλισμός - διακόσμηαι κυλικεία - ΒΑΚ 

στ) Επίπλωση - εξοπλισμός - διοκόσμηση λοιπών χώρων αίθουσα αλληλογραφίας * 
τηλεόρασης - εκθέσεων - συνεδρίων - χαρτοπαιγνίων - γραφείων κ.λπ.) 

Ο Εξοπλισμός πλυντηρίου - σιδηρωτηρίου __ 

- Ο προϋπολογισμός της δαπάνης προμήθειας και ε γκ α τά σ τασης των ανωτέρω 
θα συνδεύεται απαραίτητα απο προσφορές ή προτιμολόγια. 

6. Μεταφορικά μέσα( περιγραφή, είδος - αριθμός θέσεων - αξία). 

7. -α)Θα γίνει ανάλυεκιτου κόστους της επένδυσης κατά κύρ^ο στοιχεία κόστους 

(όπως στον κατωτέρω πίνακα 2). '· 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 


Στοιχείο κόστους Κόστος σε 6ρχ. 


1. -α)Κτιριακές εγκαταστάσεις 

β)Επισκευή, ταιοκατάσταση Μετατροπή 
διατηρητέου παραδοσιακού κτιρίου 
ή οικίας 

2. - Έργα υποδομής 

3. - Ειδικός μηχανολογικός εξοπλιόνίς 

4. — Ειδικά έργα 

5. - Επίπλωση - διοκόσμηση - εξοπλισμός 

6. - ίΕταφορικά μέσα 


ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 


ΟΙΚΟΠΕΔΟ 


ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 



εκτίμηση της αύξησης αυτού κατά το πρώτο δεύτερο και τρίτο χρόνο 
λειτουργίας της μονάδας). 
θ) Χρηματοδότηση του κεφαλαίου κινήσεως. 

V.- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 

α) Να, αιαρέρσνται λεπτομερή στοιχεία εξόδον και εσόδων για ολόκληρη 
την ετήσια προβλεπόμενη περίοδο λειτουργία της μονάδας. 

β) τα στοιχεία εσόδων θα πρέπει \α βασίζονται: 

1) Στην πραγματική μέση ( ή μηνιαία) πληρότητα των υφισταμένων τουριστικών 
μονάδαν της συγκεκριμένης περιοχής. Στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να 
προσκομίζονται στοιχεία Ε.Ο.Τ. για το ποσοστό πληρότητας της συγκεκρι¬ 
μένης περιοχής των 3 τελευταίων ετών, ία στοιχεία ΕΟΤ θα πρέπ ε ι να 
αιαφέρονται στον συγκεκριμένο χρόνο τουριστικής περιόδου δηλαδή 

τρίμηνο , τετράμηνο κ.λπ. πρσκειμένσυ να συγκρίνονται με το ποσοστό 
προβλεπόμε\ης πληρότητας της μονάδας για διάστημα λειτουργίας της. 

2) Στις πραγματικές τιμές δίκλινου, μονόκλινου δωματίου κ.λπ. . Στην προ¬ 
κειμένη περίπτωση θα προσκομίζεται η σχετική απόφαση ΕΠΓ για τα όρια τιμών 
■πλι ξενοδοχείων κατά κατηγορία και είδος του τελευταίου έτους ( τιμές 
δίκλινου, μονόκλινου, τιμές πρωινού, I γεύματος, 1 δείπνου κ.λπ.). 

Τελικώς τα έσοδα θα πρέπει να αναλύωνται σε "πίνακα ως κατωτέρω: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΟΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΣΕ ΧΙΛ.ΔΡΧ. 


ΕΚ των υπνοδωματίων 


ΕΚ των πρωινών 


Εκ του εστιατορίου 


ΕΚ του κυλικείου - ΒΑΚ 


ΣΥΚΜΟ 


γ) Ανάλογα τα έξοδα θα πρέπει να αναλύονται κατ'είδος ως κάτωθι: 

1) Αμοιβές προσωπικού 

2) Επιβαρύνσεις επι των αμοιβών προαωιικαΰ 

3) 'Εξοδα διατροφής προαωιικού 

4) Έξοδα παρασκευής προσφερόμενων 

5) Προμήθειες σε τουριστικά γραφεία 

6) Εξοδα καθαριότητας ιματισμού 

7) Έξοδα νεκρός περιόδου 

8) Έξοδα συντήρησης 

9) Γενικά έξοδα 

δ) ΤΟ, αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως θα πρέπει να διαμορφίίνσνχαι απο τον 
αναλυτικό υπολογισμό του κατωτέρω πίνακα: 


β) Θα γίνει ανάλυα της χρηματοδότησής της επένδυσης κατά χρηματοδοτικό Φορέα 
( όπως τον κατωτέρω πίνακα 3) 1 * ^ ·> ' κ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

α) Ίδια κεφάλαια 

(1) Οικόπεδο -- 

(2) Μετρητά — - — — 

(3) Αποθεματικά ( φορολογηθένχα) - 

(4) Κεφάλαια εξωτερικού με Ν.Δ. 2687/53 - - — — 

β) Ξένα κεφάλαια 
-Μτκροπρόθεσμα 

, (1) Δάνεια ή πιστώσεις Τράπεζας - — 

( όνομα Τράπεζας & Υπεκ/μα) - -- 

(2) Ομολογιακό δάνειο - - - 

-Βραχυπρόθεσμα 

(1) Πιστώχιις τραπεζών — - — 

(2) Προμηθευτών -—- 

γ). . Δάνεια τρίτων — — - 

δ) Κεφάλαια εξωτερικού με Ν.Δ. 2687/53 
ε) Αιτούμενη επιχορήγηση Δημοσίου 

(ποσοστό % επι της επένδυσης) - 


ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 


-Παρατήρηση, θα πρέπει: ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ « ΣΥΝΟΛΟ ΧΕΗΜΑ3ΟΔ0ΙΗΣΗΣ 

8.-α)Θα γίνει υπολογισμός του κεφαλαίου κινήσεως. θα γίνει εκτίμηση του 

απαραίτητου κεφαλαίου κινήσεως για την έναρξη της λειτουργίας κα&ίς και 


ΠΙΝΑΚΑΣ 5 (ποσό σε δρχ.) 


ΕΣΟΔΑ 

ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ 


ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 

-ΜΕΚΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 


ΥΠΟΛΟΙΤΟ ΚΕΡΔί . 

ΜΕΙΟΝ ΗΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΣΕΙΣ 


ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ 

ΠΡΟ «ΟΡΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 





ε)Τά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως θα υπολογίζονται για τα 5 πρώτα έτη 
λειτουργίας της μονάδας και οι πίνακες 4 και 5 θα διαμορφώνονται 
αντίστοιχα με στοιχεία των 5 πρώπων ετών λειτουργίας της μονάδας. 


ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗ ΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ 
Εππαασγ για επενδύσεις σε ξενοδο,'ττακες μονάδες 


Α.- 1.- ΓΕΝΙΚΑ 

α) Ξενοδοχείο 

β) Επέκταση τχτάρχαντος ξενοδοχείου 
γ) Βελτίωση-εκσυγχρονκ^ός υπάρχοντας ξενοδοχείου 









3100 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΙΜΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


6) Επισκευή - απεκατάστεοι - μει α τραιή διατηρητέου 
παραδοσιακού κτιρίου ή οικίας 
ε) Αναχαίνκχι τπραδοσιακού χρρακτήρα ξενοδοχειακής 
μονάδας 

στ)Εγ)«ααπάο ε ις χειμερινού τουρισμού 
Ο Εγκαταστάσεις για αξιοποίηση ιαματικής πηγής 



η) Ανακαίνιση διατηρητέου τϋραδοσιακσύ ή ιστορικού 
κτιρίου και μετατροπή σε πολιτιστικά κέντρο + 


2.- ΕΠ3ΜΧΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 


3.· ΓΟ-ΠΕΗ Μ3»Λ1 
α- Υπό σύσταση 


0. Ετερόρρυθμος 


•0. Ατομική 
ε. Ε.Π.Ε. 


γ. ΟμόρρυΘμος ; 
στ.Α.Ε. Τ’ 


«ΧΈΑΓ 

οί. Ιδιώτης 1 · 0. Συνεταιρισμός 1 ~ γ. Οργανισμός Τάπ.Αυτ/σηςΤ 

δ. Ειδικό ίδρυμα όρδρου 9 ] Γ ε. Έλληνας εξωτερικσύ-ΝΒυτικός 1 ; 


13.- ΧΗΟΜΙΟΔΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ (σε δρχ.) 


α) Ίδια κερώλαια 

(1) Οικόπεδο 

(2) Μετρητά 

(3) Αποθεμαχικά (φορολσγηθένχα) 

(4) Κεφάλαια εξωτερικού με ν.δ. 2687/53 

0) Ξένα κεσάλαια 
“ΗχχροπρόΘεσμα 

( 1 ) Μνεία ή πιστώσεις τράπεζας 

(άνομα τράπεζας & Υπσκ/μα) — ——— 

(2) Ομολογιακά δάνειο 
-Βραχυπρόθεσμα 

(1) Πιστώσεις Ίραπεζαν 

(2) Προμηθευτών 
γ) Μνεία Τρίχαν 

δ) κεφάλαια εξωτερικού με Ν.Δ.2687/53 
ε) Αιτεύμε\*ι επι χ ορήγηση Δημοσίου 

(ηοτχχττό.% επι της επένδυσης). 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΗΜΑΤΟΔΟΙΗΣΗΣ 


5. - ΕΔΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ --- 

6. - ΤΟΤΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΠΣΧΥΟβΒΣ ΓΕΝΑΔΑΣ 


ΝαυΛς 

Επαρχία 

Δήμος ή Κοινότητα 

ΤόποΘεσία ; Ειδική Ζώνη ; 






14.- ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΝΟΜ3ΛΟΠ3ΥΜΪΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ (σε ποσοστό %) 

α.'- Για τραπεζικό δάνειο ή πιστώσεις ποσού - - ■ .... - δρχ. 

0.- Για ομολογιακό δάνειο πο σού - — ■■ " 

γ.- Για πιστώσεις χρημ α τοδοτικών 

οργανισμών ποσού - -—-" 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΝΕΙΟΥ Η ΤΉΣΤΟΣΕΟΝ -- -„ 


7. - ΕΙΔΟΣ ΚΑΙΑΛΧΜΑΚΕ - 

8. - ΤΑΞΗ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ) - 

9. - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΜΜίΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 


Β.- ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

1. - φΚΒΛΕΧΏΟΟΣ ΑΡΙΘΜΕ ΑΠΑΣΧΩΛΟΥΜΕΝΟΝ — 

2. - ΠΡΟΒΛ£ΓΟ€ϊΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΙΈ ΚΡΕΒΒΑΪΊΑ 


+ Αναρέρεται μόνο σε Οσγανισμούς τοπικής Αυτοδιοίκησης. 


3.- ΜΙΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 


4.- ΠΡΟΒΛΕΓΕΜΜΗ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΛΕΙΤΟΥΡ Γ ΙΑ Σ 


10. - ΠΡ0ΒΛΗΕΜΣΝ0Ε ΧΡ0Ν0Ε ΠΕΡΑΧΠΣΗΣ - 

11. - ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ - 

12. - ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΓΑϊΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (σε δρχ.) 

α.-(1) Κτιριακές εγκαταστάσεις 

(2) Επιακευή-ςστοιατάϋιαοτ-Μ ε τ ατρ αιή διατηρητέου 
τκγχιδόσιακσό κτιρίου ή οικίας 

0.- Έργα. Υποδομής 

γ.- Ειδικός μηχανολογικός εξοπλισμός 

δ.- Ειδικά έργα 

ε.- Επίπλωση - διακόσμιχχι - εξοπλισμός 

στ.- Μεταφορικά μέσα 

ί·---- 

-ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 
-Ο3Χ0ΠΕΔΟ+- 


Γ.- ΥΦΙΣΤΑΜϋϊ ΗΕΝί^οσπΆΚΗ Μ34ΑΔΑ ή ΚΊΤΣΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ'ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

- ΧΡΟΝΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ή ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΌΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ - 

- ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΜΚΙΜΑ ΠΡ0Σ0ΙΙΙΚ3 - 

- ΠΡΟΒΔΕΧΕΜΕΧΉ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΕΙΑ ΤΕ.4 ΕΠΕΚΤΑΣΗ - 

- ΔΥΝΑΜΠΟΙΗΕΑ ΣΕ Κ Ρ ΕΒΒ Α ΤΙΑ 

α.- Υφιστάμενης μονάδας - 

0.- Μίτά την επέκταση - 

- ΜΙΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ - 

- ΜΒΕΣ Λ ΕΙ ΤΟΥ Ρ Γ Ι ΑΣ ΙΈΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ - 

- ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΊΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ - 

- ΠΕΌΒΛΗΧΜΕΜί ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ - 

- ΧΡΗΣΗ ΥΦΥΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΛΟΕΙΑΚσΥ ΚΠΣΜΑ3ΕΕ - 

- ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΠΣΜΑ20Σ — 


-ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 


Δ.- ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
- ΕΤΑΙΡΟΙ ή Μ3ΤΕΚΟΙ 


• Περιλαμβάνεται το απαραίτητο για τις ανάγκες της μονάδας οικόπεδο. 

- το υπάρχσν οικόπεδο ή εκείνο που πρόκειται να αγοραστεί πρέπει απαραίτητη να ανήκει 
στον επιχείρηση και όχι σε τρίτους (εταίρους, μετόχους κ.λιτ.}. 

- Να δηλωθεί υπεύ^να ; 

α.- Για τα υπάρχοντα οικόπεδα 

(1) Αριθμός (χχβολαίου, ημερομηνία, συμβολαιογράφος 


- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ή Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 


- ΔΙΟΙΚΗΠ-Ο ΣΥΓΒΟΥΛΙΟ 


(2) Έκταση σε Μ2- - - 

(3) Τιμή αγοράς βάσει <χχβαλαίσυ- χρονολογία 

(4) Στοιχεία προσδιορισμού της σημερινής αξίας του 

οικοπέδου--- 

Σημερινή αξία του οικεχιέδσυ--δρχ. 

0.- Για τα οικόπεδα που πρόκειται να αγοραστούν 

(1) Έκταση σε Μ2- — — - - 


- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΣ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 


- ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΊΗΡΟΥΜΕΝΒΝ Λ£ΠΣΤΠΟ» ΒΙΒΛΙΟΝ 


Υπογραφή 


( Ημερομηνία) 
Ο Αϊτών 


(2) Τιμή αγοράς (περίπου) 


Ονοματεπώνυμο 


γ.- Η έκταση που θα καλυφθεί απο κτίσματα σε Μ2 — 


Δελτίο Αστ. Ταυτότητας* 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 



